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ذكرت اتيسسائوكالة الشرق 0 أن 
1 0 3 زراء الاعلام العبرب قررواامس ايقاف الحملات الدعائية 
ا توجهها الدول العربيسةضد يعضها وتركيز هذه 


مسن لد 0 


ينيك 0 


عمان كوو وا اتوم 0 التاثية 
الى سيادة الرئيس حافسظ الاسد رئيس الجمهوريسسة 





برالعريية 


سميمان العربية / السورية بمناسبةاعلان الاتفاق الوطني الليناني عمان - الكدستور ب الوكالات ‏ بدآت ستطا 

0 سيادة الرئيس حافظ الآأسد العادلة , الحكم عات ى الاسرا أنيثي حملة دعاية مركزة ممه 

3 رئيس الجمهورية العربية السورية || ولسوف يسجل التاريخ وتحفظ | تقمة المواطنينق الارض المحتلةضد قرار محكمة أسرائينية 
حفظه الله » ١‏ الامة العربية جمماء نسيادتكم دوركم | السماح لليهود بالصلاة فيالمسجد الاقصى ٠‏ 

5 القداكان أعلان الاتفاق الوطسمىي>2 الطليعي الكبير فى تحقيق كل ذلك ورم اعلان هذه !لسلطات ان القرار سيستنف وأن 

























































يو 
تح اللجنة للشتّكة .وال والتَدسّ 
نز قبد؟ آليوم ل مما اماتات اق لبها ونيد 
سورية الشركة برئاسة رئيسي الحكومتين لاستعراض 
الامور التي تم انجازهسا واتخاذ القرارات التي ستدفع 
8 العمل في مختلف مجالات التكامل بين القطرين الشقيقين » 
“* “لا شك أن الحصيلة الضخمة التي حققها التلاقي 
ا 
حتيدة ند 
- و من الامال للمزيد من 
“صل > وهذا الاجتماع ياتي الانبو ظرق بلغت فيه ثورة 
لغ الل الاين في الشفة الفرعة تووم ء في انتفاضة شعبية 
آفضة 1ؤأمرات سلطات لتر لساري ي الاسرائيلي » 
سلييا 3 6 0 الا الديثة مم ا 
اانا د 
ل ا يي عر المي ف واناطق 
مد لحف الثم ولا شك أن اجتماع اللجنة العليا الاشتركة سياخد في 
3 بر اباد ا 0 الحطة 6ف ويشكل خاص 
القدس » هو آأحد ابرز القضايا تهم 
ب ابي علي اساس انها من صبيم ا اي 
نأضل القطرين الشتيقين » لارتباطهما الوثيق بالضية القدسة > 
ارد ميكل ما يذعاق بتخيي الارض والانسان العربي 1 
الذي يلاقي اليوم ف ظسل الاحتلال كل انواع السلا 
١‏ ... ي والاضطهاد والعدوآن على حقه في وطنه » وعلى حياته » 
ما” ). ر, وكذلك على حقوقه في الحرية وتقرير المصير ٠‏ 
“0 ”> والذي يتمناه المواطن اليوم هو ان لا تنتهي اجتماعات 
0“ اللجنة الكشتركة الا وقد قطعت خطوات اأوسع في مجالات 
: :تنونة التنسيق في ساحة القضية الاساسية وفي توسيع نطاق 
اعمائها وجهودها ونضالها من اجمطسل فضايا البلدين 
الشقيقين المشتركسة » وفي طليعتها التصدي للمؤامرة 
“الراهنة فى القدس ودعوة دول المواجهة بما فيها منظمة 
وزيز التحرير الفلسطينية والدول العربية والاسلامية لتقوم 
بببواحها في هذه القضية الخطيرة التي ما عادت تحتمل 
هه 9 مزيداً من الانتظار » بعد أن أخذ العدو الصهيوني يستفيد 
وج عه مسي يه ٠.‏ 
ويقنا أن اللجنة العليا المشتركة » ألتي جاءت بدواقع 
امنا تقوية الصف العربي لانهاء الاحتلال الصهيوني الغاشم هي 
وقة “'خير جهاز عربي يمكن ان يفضح الاجراءات الصهيوئية 
.ين ٠‏ وخطواتها التآمرية » ويعمل على خلق الاجواء الدولية 
المنلسبة لادانة هذا العدوان الغاشم وانهائه » وكذلسك في 
تصعيد الرفض العربي » ودعم صمود املنا في كافة 
:الاراضي المحلة لرفض الغارة الاستيطانية الراهنة ومنعها 
,بوذ من الوصول لتحقيق أهدافها الخبيثة على اوطان العرب 
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وخسي 
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مدي + اشبّاك مقريجزااري والصحرة 
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3 ويم آختاني أن الحامية!لمغربية 
و5 ( بالصحراء القربية قد اخنت 


٠, كيام‎ 


واشار السن الثلستي الى 











"حل , لنفارية ققوة. مصرعهم - 


ليد العم ادص ل ممع اليقية ص 11 


عشيرة اللوزبين يرئعون الى خضرة ماعب الخلاثة الك أالصين 
؟تعظم اصدق الولاء واخلمي الشكر على تفضله السامي يانتداب معالي 
رين الديوان اختكي الهاشسمي_لتعزيتهم يفقيدهم الفاقي المرهوم : 

٠‏ < الشيخ عبد الله الاوزي 

ويدمون أآكله العلى القدير أن يعفلة جلائة الحصين سئدا الاسرته 
ذلية وإن يؤيد جلألته ادوما بالنصر وآلعز الدائم ٠‏ 





اللبناني الجديد انتصارا تاريخهيا 
باهرا الارادة الخير العربية وميلادا 
العهد زاهر يعون الله ينعم غيه اتقطر 
الليناني الشقيق بالامن والاستقرار 
ومقومات الوحدة الوطتية اشعيسسه 
التبيل وينطلق فيه لاستئنسساف دوره 
الملجد في خدمة ابنائنه وقضايا آمتسه 


آلثورة الجزاترى قي رسالة بعث بها 
,الى الرئيس يومدين واذاعها مسساء 
آمس رآديو المقرب اسه لم يلتزم 
يتعهداته مرتين في مدة تقل عن عشرة 


آلقوات السفحة اللكية كانت قسسد 


© تشتكي وولاع .. 


وجهود سورية الشقيقة بقيادتعصحم 
اللباسلة الحكيمه للاخذ بيد لبنان الاشم 
يآخوة ومحبة .. 
حنظ آئله سيادتكم ورعاكم وسدد 
خطواتنا جميعا لكل ا فيه خير امتنا 
الحعربية وفلاحها وامدكم دوما ينصره 
وتاييده أنه سميع مجيب ٠‏ 
برقية لفرنجيه 
كما بعث جلالة املك الصيسن 
ببرقية التهنتة الى فخامة الرئيسس 
سليبان فرنجيه رئيس الجمهورية 
اللبنانية ياعلان الاتفاق الوطني 
البقية ص 11 


اليوود سيمنعون من الصلاةف المسجد الا أن الكظاهرات 
الصاخية استمرت ف ن الضفة الغربية»وزاد عدد 
١‏ المعتقلين على 1 شخصابينهم مائة فتاة ٠.‏ 
استمرار اللظاهرات 

وتنيد الانباء الواردة من الضفة 
الغربية اللحتئة بان مظاهرات صاخيه 
جرت يوم آمس في مدينة نابئس اشترك 
خيها الوف من جميع طلاب وطالبات 
المدارس والمعاهد فى المدينة . 

وقد اشتبك المتظاعرون مع قوات 
العدو الاسرائيلي التى دخلت شوارع 
المديئة وهي مدججة بالسلاح ومعسرّزة 
بالدبابات والمجنزرات بعد أن قريت 


نرحبيّب عرف واسة باليئافٌ اللساف 
بيروت تتتهد نناط|مسإسيًا وارّمال وفود للعوامبم العونية 


0 اعلنه الرئيس اللبناني سليمان فرنجية بالترحاب من مختلف 
الاأوساط اللبنانية والعربية باصت هذه الاوساط على أن هذا الاتفاق سيعزز الامن 


مخيم بلاطة و لا طلاب قي اريحا و 1/8 
في الخليل ,| 


الأسرائيلية اعتقلت ليضا كلا من 2 
اليقية ص 1١‏ 





والاسبترار ف البلاد وتحقيق الاصلاحات السياسيسة والاققتصادية والاجتماعية التي 
سترسخ خ هذا الاستقرا آراء 
قاعدة لنهوض لبنان الوزراء وزير الخارجية وعضوية الكواء أمس نشاطه السياسي المكثئف في 


فقد هيات الاصلاحات السياسية ناجي جميل_نائب وزير الدفاع قاقد التطر اللبناني الشقيق . 
التي اعلتها الرئيس سليمان فرنجية القوى الجوية والدفاع الجوي واللواء ١‏ وقد اجتمع الوفد امس بالرئيس 
كيلة امس الأول قاعدة كنهوض كبنان : 


حكمت الشهابي رئيس الآاركان العامة البقية ص ١١‏ 
وت ا عا كوم و د : 
تنفيذ اتفاق الفاهرة 
والعامل الرئيسي الآخر سيكون 
كيفية التزام المقاومة الفلسطينيسسة 
نتفيذ اتفاق القاهرة المعقود في عام 
5 والذي ينظم نشاطاتها فى ثبنان 
وقد ناشد الرئيس فرئجية الفدائبين 
اظهار مزيد من الحرص على الالتزام 
بهذا الاتفاق وتتفيذه . 
ويقول بعض المراقبين ان سوريسة 
قد تسمعى كذلك الى آن يكون لقولها 
وقع اكبر في نشلطات حركة المقاومة 


العربي السوري برئاسة الاستاذ عبد 
الحليم خسدام ثائب رئيس مجئس 


رئيس الوزراء يستقبل 
السفير الاردني ف طوكيو 

عمان ٠‏ وصل آلى عمان مبساء 
امي الاول السيد عامر شموط 
السفير الاردني لدى اليابان في مهمة 
رسسمية ٠‏ 

وقد اجتمع امس بدولة السيد زيد 
الرفاعي رئيس الوزراء وبالسيد 
حسن ابراهيم وزير الدولة الشمسؤون 
الخارجية وسيعود الى مقر عملسسه 
خلال اليومين القادمين 

/ الكويت تمول 
مشاريع اردنية 

الكويت س سانا ب وافقت الدكومة 
الكويتية على المساهمة فى تمويل 
مشروع بناء صوامع للصوب فسسسي 
الصومال - 

كما واغقت على اقامة مراكسز 
للجمعيات التعاونية ومخازن اللاسيدة 
الكيماوية فى الاردن وذلك يموجبي 
برامج «نظمة الاغذية والزراعة الدولية 
وبموجب الممونة ا1اشستركة آلتي تقدمها 
المنظمة المذكورة للحكومات المعنية 


هل ظهرت الكوليرا 
في ألضفة الغربية ؟ 


ارام آلله ‏ ذكرت جريدة الثسعب 
ان امرآة قد توغيت فى قرية كفر مالك 
رام الله نتيجة لاصايتها برضي 
الكوليرا 

وقد طالبت الجريدة المسؤولين في 
دوائر الصحة الامتيام بالموفقيوع 
واجراء التحقيتات الصحية اللازئة 
يضانه ٠‏ 


الرئيس اللبناني سليمان غرنجية إثناء اعلانه أقيناق الجديد اول آمس ٠‏ 
صدرة لاسلكية من سا 1 . ب ل 


20 3 

يعلن بنك الاسكان عن طرح عطاء حفريات مشروع اخرتر 
التجاري السكني الذي سيقيمه البنك على قطع الاراضي فذوات 
الارقام وأ5. 555 ٠ 551١:‏ من حوس ركم ؟' ‏ اللوييدة 
الثذمالي وذلك حسب جدول الكميات والمواصفات واللخططات 
الموجودة لدى بنك الاسكان - علما بان العطاء يشمل نتقتل 
الحفريات الى الاماكن التي تحددها امانة العاصمة . 

يرفق تأمين ١‏ © /ز ا من قيمة العطاء اما كفالة بنكية أو 
ليك مصدق قيمة النسخة الواحدة للعطاء خمسون ديثنار 
لا ترد 


ان 


بنك الاسكان غير ملزم بقبول اقل الاسعار دون اينات 
الاسباب . 
اخر موعد لقبول العروس الساعة الثانية عشر من ظهر 


زهر خوري 
مدير عام بنك الأسكان 


يوم السبت الموافق 159355-58 ٠‏ 













طوقا محكما حول المدينة ومنعست 
المواطنين من الدخول والخروج آليها.. 
حملة الاعتقالات 


واضانت هذه الانباء بان القوات 












وذكرت الانباء الواردة الى بيسروتآن 


وقد اعتقلت قوات الاضلال 11 طائبا ‏ 2 
وطائبه من نليلس و 16 طاليا من طلاب 


اعسات مسلح ‏ طراديلس 


ُساغص 


و 
بيروت س وآفه ل وقع اشتبساكيسلح مساء آأيس دام كو السسسسي 
الساعة فى طرايلس بين ل عناصسممسلحة سل ودورية تايعة تلجانالاتصال 
المكلفة بفرض احترام وقف أطلاق النارق طرايلس ثانية مدن لبنان ٠‏ 


واستخدمت فيه الرشاشات الثتقيئةروالقذائف الصاروخية . ولكن لم تقسع 
اية ضحايا . ولا تعرف هوبة العناصراخسلحة او أسياب الاشتباك 


1-2-0 





الاشتياك وقع وسط الديئنة 








قوات الاضلال تلاصعسق بعض التظاهرين الذين وتفو!ا فوق اسطحة النازل في القدس العربية المقسلة 


يقذغون الجنود بالحجارة ٠‏ 


خلال الشهر القادم 
دمتسق وا! ل اعلن رسميا في 
دمشق أمس أن الرئيس حافظ الاآسد 
رئيس الجمهورية العربية السورية 
سيتوم بزيارة رسمية الى فرنما في 
النصف الثاني من شهر اذار القسادم 
طبية لدعوة من الرئيس الفرسي 





الفستور او 1. ال 2 

اليري جيسكار دستان . ا و ال ل 
| والنصف من صباح ايوم السيد محمود 

أعداد جدول التشكيلات | 'لايوبي رئيس مجنس الوزراء السوري 


في نهاية الشهر 
عمان ‏ عنمت « الدستور » أن 
دائرة اللوازنة العامة ستفرغ من اعداد 
جدول تشسكيلات الوظائف فى خترة لاتزيد 
عن نهاية الشهر الجاري ٠‏ 


على راس وفد رسمى في زيارة رسمية 
للاردن تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من 
دولة السيد زيد الرفاعي رئيس الوزراء 
وذلك لحضور اجتماعات النجنة العليا 
الاردنية السورية المشتركة المشكلسة 
برناسة رئيسي الحكومتين لاستعراض 


:دمادرعلاوة اضاهِيم 
لين لاتدخل وفلاسهم بنملام التككيلات 


عمان ‏ قرر دوئنة السيد زيد الوزارية المليا للنازحين وندى اللكتب 
'الرفاعي رئيس الوزراء منح ااستخدمين ‏ التنئيذى لشؤون . الارض اللحتلة ٠‏ 
الذين لا تدخل وقائفهم في نقام ؟ ل المستخديون على حاب 
تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر مشروع تطوير التبغ . 
الحكومية علاوة غلاء معيشه اضافية ه س المستخديون على حساب 
مقدارها اريعة دنائير لكل مستخدم التامين الصحي ومشروع استنصال 
وذلك بالاتسافة للعلاوات الممنسوحة أللاريا قي وزارة الصحة . 
سابقا ابتداء من 1981-15-1 وتلك 















للئنات النالية من المستخدمين : - مساعدات طبية اردنية 
1- المستخدمون على حساب لجان 5 1 

ضريبة المعارف ٠‏ 7 تسلمها لبنان أمس 

؟ ل المستخدبون على د اب بيرقو شب وأ! ا تسلمت وزارة 


الصحة اللبئانية امس كهيات مسسن 
الادوية والواد الطبية التى تدمتها 
المملكة الاردنية الهاشمية الى لبنسان 

وقد بوشر بتوزيع كميات الادويسة 
والمواد الطبية على اللؤسسات الصحية 
المختصة . 

وقد اعريت الحكومة اللبثانية عن 
شكرها للحكومة الاردنية على هذه 
المساعدات . 


مشروع الصحة المدرسية وامانات 
وكانة اقفوث فى وزارتي الصسحة 
والتربية والتعليم ٠‏ 

؟ ل اقستخدمون لدى اللجتية 


لؤتمر وزراء خارجية 
ألدول الاسلامية 
عبان تلقت الحكومة الآردئيسة 
مذكرة من الامانة العامة للمؤتصر 
الاسلامي تتضمن دعوة الاردن الحتصور 
اجتماعات مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الاسلامية السايع . 
ومن اتقرر عقد المؤتمر فى استثبول 
بتركيا فى الفترة الواقمة ما بين ١1و14‏ 
أيار القادم 
تميري يدعو لدعم 
التضامن العربي 
أكد المرئيس السوداتي جعفر نتميري 
التزام السودان العربي وانتماءه 
الافريقي - 
ودعا الى نعم التضامن العربيى 
الافريقي ومضاعفة الجهد السوداني قر 
اغريقيا للمساعمة في استكبتل تحرير 
انقتلرة ٠‏ 











في الصحف المحلية 


ملكية الستدات ٠‏ 






البسككّالمركزيالارح ف 
اعلادست 


أجراء السحب الخامسعلىجوائز الاصدار 'الاول من 
سئدات التنمية المسجلةاستحقاق سنة 4ل!19 

يعلن انمينك المركزي الاردني ان عملية أجراء السحصحبا 
الخّامس على جوائز الاصدار الاول من سندات التنمية المسجلة 
استحقاق ١955‏ ستتم يوم الاربعاء الموافق 19:19575-14 في 
ميئى الينك المركزيٍ الاردتي ٠‏ هذا وستنشر الارقام الفائزة 


يمكن لاصحاب الارقام الفائزة ة قي 
قيمتها من اليتك" الركزي الاردقي مباشرة مقابل تقديم وثدقة 


سن الرشاعي ولإبوني 
اللجنة المذا الارديئى ب تسوريكم 
يدا اجشاعائهااليق قهعممثّات 


الامور التي تم أنجازها في مجال اكتكلمل 
بين القطرين الشقيقين واتخاذ القرارات 
التي من شانها دفع سير العمل ىق 
مختلف المجالات , 

وستبدا اجتماعات اللجنة قي مبفى 
رئاسة الوزراء بعد ظهر اليوم ٠.‏ 

ويرافق السيد محمود الايوبي رئيس 
االوزراء الدكتور محمد العمادي وزيسر 
الاتتصاد والتجارة الخارجية والسيد 
هوزي السكبائي وزير الثقافة والارشاد 
التقومي والسيد محمد الشريف وزير 
آنائية وامهندس نعمان الزين وزير 
النقل والدكتور عبد ألفني الرافئمي 
معاون وزير المخارجية والدكتور عصام 
الطو معاون وزير التخطيط والسسيد 
سيف الحموي مدير مراسم رئاسة 
:الوزراء وفتحي الحبال مدير العلاقات 
العربية فى وزارة الاقنصاد والتجارة 
الخارجية وا]قدم نصان مطر مرافق 
دولة اكرئيس الايوبي ٠.‏ 

وقد استعرض دوكة السيد زيسد 
الرفاعي رئيس الوزراء في الجتصاعج 
تمهيدى امس لاعضاء الوفد الاردني في 
اللجنة كتة المواضيع المتمتقسة 
بالاتفاقات التي اقرت مؤخرا بين اللجان 
الفرعية الاردنية السورية وذلك تمهيدا 
آنافشتها في احتماعات اللجنة العليما 
واقرارها , 

وقد اعد برنامج لباحئات اللجنسة 
الشتركة وكذلك زيارة بعض ١الإؤسسات‏ 
المهبة من بينها زيارة مصنع الادوية 3 
مدينة السلط ومحطة الابحاث الزراعية 
فى دير علا ٠‏ 

وتختتم النجنة العليا المشتركة 
اجتماعاتها قي دئار الرئاسة مساء عد 
الثتللثاء . 












عملية السحب قبسضص 







عمان ‏ رقعت في وزارة التربية 
والتعليم 6مس اتقسانية للتعساون 
التفلفي بينالا ردن والهند . 

ووقعها عنالجانب الاردني السيد 
نوقان الهنداوي وزير التربية والتمليم 
وعن الجاتب الهندي المستر ممم 
السفير الهندي بعمان . 

وأكد السيد توقان الهنداوي 
غي كلمة الفاها يعد توقيع الاتفاقية 
على ضرورة توثيق العلاقات الثقانية 
والتربوية والعلمية بين شعيسسىي 

ونوه وزير التربية بالعلاقسات 
الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين 
وقال أنني اشسكر الحكومة الهنديسسة 





ألتي فسحت المجال قلدراسة آمام 
.5 طالب آردني بمتحهم يعشات 
دراسية للدراسة في حابعات الهند 
بمجالات الطب والهندسة والصيدلة 
وتامل أن يزداد توثيق العلاقتسات 
الثقافية بين الاردن والهند ٠‏ 

وبعد ذلك القى السدير الهنسدي 
كئمة غعال هيها آن هذه اول اتفاقية 
من نوعها بين الاردن والهند . 

وقال آنه من دواعي سرورنا فسي 
الهند ان نضع كافة منجزاتنا تيد 


تصرف الارئن سواء كانت خي حقسل 


العلوم بما في ثلك استعيسسال 
الطاقة النووية للاغراض الساميسسة 
آو فى المجال الطبي » والالكتروتي 


تفاصيل اننا قَ لاون العاف سَينالازوِنَ واليئد 
تطويرالعلاقات الشنائيدَن مجالات الترببية والصّبحدوانعلوم 


والفلكي » الانعاش الاقتصاد فسسي 
بلدينا ٠‏ 

ونيما يلي بنود الاتغافية : م 

المادة الاولى : 

يسهل ويشجع الطرفان المتعاقدان 
سيل التعاون في مجالات المفن والثقافة 
والتربية والعلوم والتكنولوجيا واخصحة 
العامة ووساثل الاتصال الجماهيسري 
وللتربوي وائرياضة والالعسساب 
والصحافة يهدف تمكين كل يلد مسن 
الوقوف على ثقافة ونشضاط اليلد 
الآخر في هذه الميادين . 

اكادة الثانية : 
3 ويشجع الطرفان المتعاقدان 


وسرالطيرات السو يص لمات اليوم 


تومنسع اتضاق الطيران ال مده ده 


عمان ‏ وآ يصل الى عيسان 
اليوم ود الطيران المدني السسسوري 
برئاسة السيد ناهض ائخاني المديمر 
كك ل زبارة رسعية الثردن. تستجرق فرق 


استعر أض اعمال اللجان _ 

وصرح السيد الخاني اندوب وكالفة 
الانباء الاردنية فى دمشق بآن الوفسد 
سيدضر الاجتماع الثاني للجنة الاردنية 
السورية الأستركة لشؤون الطيران 


الذي سيتم خلاله استعرانس 2 
اعمال' اللجان التي تم تشكيلها خلال 
الاجتماع الاول الذي عقد في دمشضشق 
فى شهر أيلول الماضي ودراسصة 
التقارير التي وضعتها من اجل الخروج 
يصيفة تهائية لاتفاق الطيران المدنسي 
المعقود بين البلدين الشقيقين ورفعهسا 
الى اللجنة العليا الاردنية السورية 
المشتركة التي تبدأ اجتماعاتها فى عمان 
اليوم برئاسة رئيسي الحكومتين ٠.‏ 





بجادالحوائزلرى المطاع داص 
لبناء اميد هن المرافيَ السَيا حي ة 





جانب: من انتخليات جمعية وكلاءالسياحة والسفر . 





عبان او 11 ل أكسسد السيد 
غالب آبو جابر المدير العام لسياحة 
حرص وزارة السياحة والاثار عسلى 
اجتماع لبحث 

تسويق التبغ الاردني 

عمان - ينتظر أن يجتمع السيدان 
مروان دودين مدير عام المللامسة 
التعاونية الاردنية © وفريد ‏ السصسد 
رئيس مجلس ادارة شركة التيملم 
والسجاير الاردنية » للبحصسكث في 
موضوع تسويق التبغ الاردني السذي 
تتولى تسويقه جمعية منتجي امتهم 
التعاونية » التي قامت بتسويبق 
٠‏ طنا امن انناج اعضاتئها وتخزيسن 
الباقي  ٠.‏ 

ومن اللعروف أن بعض اكتتدول 
«العربية والاجنبية كانت قد عرضت 
على مزارعي التبغ والجهات الحكومية 
المختصة > أمكانية استيراد التبِسِسمٌ 
الاردني ٠‏ 
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ص" 3 
سعاره بكر د سيار فرصي سق 
معروض للبيع سيارة بيجو اردئية 4-5 موديل .مه" 
0 مرسيدسس اردئية 2.٠.‏ موديسل ؟7, والسيارتان 


المراجعة مع هاتف ١ ٠‏ أو مكتب المهندس 
الحداد ‏ العبدلي ‏ عمارة الكسواني مقابل السعريات. 


تصوير و 1 ] 


1يجاد الحوافز لدى القطاع الخقاص 
لبناء المزيد من اخرافق السياحية واماكن 
الايواء السياحي واجهة الاعنتاد 
المتزايدة من السياح واتزوار السنذين 
يغدون ألى الاردن ٠.‏ 

وقال فى الاجتماع الذي عتدته جمعية 
وكلاء السيلحة والسفر ان الوزارة 
وقفت ألى جانب الكثيرين من اصحاب 
النمائيات السياحية من اهل 
الحصول على قروض يهدف رفع 
مستوى الخدمات التي يقدموتها . 

واثساد السيد أبو جابر بجهسود 
كافة الخنطاعات العامة في الحتمل 
«السياحي من اجل استقدام الافسواج 
بالسياحية الى الاردن خلال العام 
الماضي . كما تحدث في الاجتماع الذي 
جرى خلاله انتخاب هينة ادارية جديدة 
النجمعية السيد ياسر آبو السعود رئيس 
الجمعية الذي أكد عزم الجمعية على 
الاستمرار في آبراز وجه الاردن المئىرق 
في الخارج وتقديم كافة التسهيلات 
للسياح والزوار . 





محمد 

































بصيغتّه الداشيئة 


الاتفاق فريد من توعه 
ووصف السيد الخاني اتفاق 
الطيران الاودني السوري باآنه فريسد 
من نوعه ذلك آن الرحلات التنسسي 
ستنظم بين مدن القطرين الاردخئعي 
والسوري اعتبرت رحلات داخلية في 
حين يعتبر ميثاق منظمة الييران 

الدولية هذه الرحلات خارجية . 

الرحلات والخيراء ' 
وقال أن شركة الطيران العربية 
السورية ستستفيد من > الخبسرات 
والننيين العاملين فى مؤسسة عالية 
الخطوط الجوية الملكية الاردنية في 
حقل طائرات البوينغ وذلك بدلا من 
الاستعانة بائخبرات الاجنبية » كما 
تم الاتفاق على تسيبر رحلات جوية 
بين مدن القطرين اعتبارا من شهر 


, ويذكر أن شركة الطيران العربيسة |- 


السورية اشترت ست طائرات بوينغ 
معن طراز ل /!؟لا و 61 لس وسييدآ 
وصولها الى القطز العربي المسوري 
تباعا اعتبار! من الشهر القادم ويواقع 
طائرة فى كل شهر 
أعضاء الوفد ٠:‏ 

ويضم آلوفد المرافق مدير الطيران 
الخدنتي السوري العميد أحمد عنتسر 
ادير العام تشركة الطيران العربيسة 
السورية ومدراء التخطيط والتقسل 
الجوي فى المديرية وشركة الطيسران 
وعمثل عن وزارة النقل 


بين الاردن والمانيا 
عمان سل وافق دوقة السيد زيسد 
الرفاعي رئيس الوزراء للسيدين محمد 
الخطيب المدير العام تلاذاعة وتنصوح 
الخجالي المدير العام كوكانة الانبساء 
بزيارة المانيا الاتحادية خلال شهري 
أيأر وحزيران القادمين تلبية فدعوة من 
الحكومة الالمانية لزيارة المؤسسحات 
الاعلامية هناك ضمن برنامج التماون 
الاعلامي بين البكدين ٠‏ 

كما تقرر الموائقة للسيد احسمسد 
الدياس من محرري وكاقة الاتبسساء 
بزيارة المانيا خلال شهر آيئول القادم 
خدة أسبوعين ٠.‏ 





نشرة قربوية 

للدارس محافظة العاصمة 

عمان ل و.1.؟ قرر السيد 
ذوقان الهندآوي وزير التربية والتعليم 
تشكيل الجنة ‏ لدرؤسة (مكانية أصدار 
نشرة تربوية المدارس محافظة العاصمة 
وتضم اللجنة رنيسي قسم المطبوعات 
التربوية والاشراف التريوي في الوزارة 
وممثلين من مديرية المناهج ومديريسة 
التربية والتعتيم احلفظة الملصمة . 

درجات الحرارة 

في عواصم العالم 
عمان ‏ وأ! ‏ بلغت درجات الحرارة 
العظمى نهار امس فى العواصم العربية 
والاجنبية كما سجلتها دائرة الارصاد 
الجوية كما يلي : لس . 

عمان 164 تمسق 1١6‏ بيروثك 15 

بغداد 15 آكلكويت 1٠7‏ جده /ا؟ الرياض 
1١١‏ القاهرة 41 الخرطوم ١؟‏ طرابكتس 
اققرب ؟؟ تونس 15 الجزائر ٠.١‏ 
الرباط ١١‏ طهران ؟ أنقره ؟ استتيول 
؟! مدريد م تشبونه 11 باريس صفر 
لندن © روما .؟ آثينا م وآرسو 
1 تحت الصفر آمستردام صفر يرئين 
"تحت الصفر فرانكفورت ؟ تحت 
الصفر فينا 7 جنيف ؟ يراغ ) تحت 
الصثر بلغرآد ؟ يودايست ٠ه‏ يوخارست 
١‏ موسكو لم تحت الصفر كوبنهاجسن 
؟ بروكسل ؟ تيت الصدر . 


1 سل تبادل زيارات الاسانذةوالخيراء 
لائقاء اتحاضرات واتقيام بالزيارات 
اليدانية وتنظيم مساقات خاصة . 

ب نباتل زيارات ممثلين مسسن 
القطرين قي مجالات التربية والادب 
والعلوم والتكنولوجيا وآلفن والرياضة 
واتحادات اتصحافة والنذمات 
هذا بالاضافة ألى الاشتراك فلي 
المؤتمرات والاجتماعات واتندوات -. 

اج ل تبادل المواد في مجالات 
الثقافة والعلوم و اكتربية الرياضية 
والترجمة وتيادل الكتب والنشسرات 
وغيرها من المطيوعاتالتريويةوالعلمية 
والتقنية والثقافية والرياضة وتيادل 
العينات التنية ما امكن ذلك . 

د ل تبادل التسهيلات نزيسسارة 
رجال الآثار لاكتشاف خيرات فسي 
مجالات الدفريات وحيانة المواد الاثرية 
وطريقة عرضها ومجال التدريمسب 
وتبادل العينات الاثرية . 

المادة اكتاقثة : 

يعمل كل من الطرفين المتماقدين 
على قوفير التسهيلات اللازمة والبعثات 
لطلاب ورجال العلم من الطرف الاخر 
الذين يودون الدراسة في مؤسساته 
العئيا ومختبرات المبحث ‏ . 

المادة الرابعة + 

يبحث كل من الطرفين المتعاقديسن 
الشروط أثلازم توفرها للامتراف 
بالشهادات والديلوم والدرجات العلمية 
التي يمنحها الطرف الآخر الافراض 
متايعة الدراسة في مؤسستختله 
التربوية وغيرها من اللإؤسمنات ٠‏ 

المادة الخامسة : 

يعمل كل من الطرفين المتعاقديسن 
على ابراز الظواهر ١أميزة‏ للحياة 
في البلد الاخر وثقافته من خسلال 
وسائل الاعلام الجماعيري من راديو 
وتلعار وصحافة وللوصول الى هذا 
الهدف يتبادل الطرفان المواد والبرامج 
المناسية ٠.‏ 

اكادة السادسة : 

يعمل الطرفان المتعاقدان على 
تسهيل وتشجيع مايلي : 

أ ب تيادل العرق الفنية وفرق 
الرقص واللوسيقى :..* 


ب ال تبادل المعارض الفنيكة” 


وغيرهما. 

اج م تبادل الافلام والوثائق وبرامج 
افراديو والتلفاز المسجلة على 
الاشرطة والاسطوانات . 

د ل تيادل الخبراء في مجسال 
الاخراج .السينماني والمشتركين في 
اخراج أفلام المهرجانات الدولية ٠‏ 

المادة السابعة : 

يشجع الطرفان المتعاقدان 
تبادل زيارة الفرق الرياضية وتوغفير 
التسهيلات لاقامتهم وتجوالهعللم 
تبعا للنظم واكقوانين المرعية كدى كل 
طرف . 

المادة الثامنة : 

ديذل . كل من الطرقين المتعاضيسن 


تخريّح 


السيد ذوقان الهنداوي وزير التربية والتعليم والسفير الهندي في عمسانيوقعان الاتفاق اللقاق . 





جهده للتاكد من أن الكتب اللقررة 
غي مؤسساته ألتربوية وعلى الاخص 
تلك الكتب المتعلقة بالتاريخ والجفرانيا 
لاتحتوي على اخطاء تشوه الحقائسق 
في البلد الات 

المادة التاسعة : 

يرحب كل من الطرفين المتماقدين 
يانشاء مؤسسات ثقافية أو جمعيات 
حداقة على ارضه من قبل الطرف 
الاخر » أو كمشروع مشترك من 
قبل الطرقين المتماقدين حسبالقوانين 
والنظم المرعية والسياسة العامة في 
ذلك اليلد ومن المنهوم أنه لا بد من 
الحصول على الموافقة المسبقة ممن 


الحكومة آلتي ستقام المؤسسات< آلو 
الجمعيات على ارضها ٠‏ 

الملدة العاشرة 

لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية يشكل 
الطرفان المتعاقدان لجنة ميشتركسة 
حينما يتبين. ذلك ضروريا تضم عددا 
متساويا من الاعظباء من كل طرف 
تعتد جلساتها حسب اتفاق الطرفين 
بالتناوب في كل من نيودلهي وعمسان 
بناء على دعوة اي من الطرفييسن 
المتعاقدين . وستكون اللجنة المتتركة 
مسؤولة عن أجراء مراجعات دورية 
حول تقدم العمل فير تنفيد هذه 
الاتفاقية 6 وتقديم النصح الىالحكومة 


للشاكد من أوزان علب الس يرف 0 


عمان سوه أء ٠‏ ا. ‏ شسكلتوزارة التموين لجانا للتجوال على أمحلات والبقالات العامة 


للتاكد من زنة علب السيرف ومطابقتها للزنة المقررة ٠.‏ 


وقد قامت هذه اللجان أمس بحمسلات تفتيشية مركزه على عدة بقالات وتاكدت من ز: 


علب السيرف فيها ٠.‏ 

وسترفع هذه النجان تقاريرها الى 
وزير التموين اليوم ٠‏ 

وقال مصسدر مسؤول فى وزارة 
التموين أن مراقبي الوزارة سيقومون 
بحملات مشابهة بين غترة واخسسرى 
اللتاكد من مطابقة زنسمة علب السيرف 
تلاوزان المقررة ٠.‏ 

صلاحية البيض 

كما اعئن المصدر ان آجراءات 
مشددة ستتخذها الوزارة للتاكدا من 
صلاحية البيفى للاستهلاك البشرى ٠.‏ 

وقال اللصدر أن الوزارة اشترطت 
على مستوردى البيض نمغ البيمض 
بتاريخ أنتاجه للصلولة دون بيع بيض 
عماسد تلمواطنين . 

واكد الملصدر ان مراقبي وزارة 
التموين سيواصلون عملياتهم التفتيشية 
على المحلات التجارية للتاكد ممن 
صلاحية البيض للاستهلاك وستصادر 





دورة ف الإدارق 


لرؤساء الأقتمام ف البنك المرُك ري 


عمان ‏ و ]ا احتغل في البتك 
المركزى صباح أمس بتخريج الدورة 
الاوئى لبرنامج الاشراف الادارى 
لرؤساء الاقسام في آلينك . 

وتهدف هذه ألدورة الى تنمية قدرات 
امشتركين ونزويدهم بلحدث انساليب 
ومفاهيم الادارة الحديئه والتركيز على 
اعمية دور التشرف قي العملية للادارية ٠.‏ 

وبحث المشتركون فى الدورة عدة 
مواضيع منها العمئية الادارية ودور 
المشرف والّعلاقات الانسانية واتخساق 
المشاركة بالمؤتمر الاول 

للشحن الجوي. 


عمان - رشحت الحكومة إالاردنية 
السيد آدمون قيئبي مدير مبيعسات 
الشحن فى مؤسسة عالية ‏ لحضصور 
أجتماعات المؤتمر: الآول للشحطنن 
الجوي الذي سيعقد فى مقر الغرفسة 
التجارية الدولية بباريس خلال 51 
و ا؟ شياط ألجاري 


لاقف 51كآو ٠١‏ 


« لوازم اطفال ‏ ملايس وهدايا المولود الجديد ‏ العاب ؛ 
الى زبائنها الكرام عن ورود تشكيلة كاملة 
لك 

5 10 1111101 1 
029 و 
فنا تلقون 51511 


«القرارات والتوجيه وتقييم الاداء 
والاتصال ومناقشة مشاكل عسل 
الاقسام . 

واشترك في هذه الدورة التي 
استمرت عشرة أيام 59 مشتركا . 

وحضر حفل التخريج. الدكتور محمد 
سمعيد النابلسي محانظ البنك المركزي 
والسيد عبد ائله الزعبي مدير معهد 


الادارة العامة . : 





لاشتراك يدورة 
ألضباط العليا بالتاهرة 


عمان ‏ تقرر ان يشترك ضايان 
من الامن العام الاردتي في دورة 
الصباط العثيا التي ستعقد فى القاهرة 
قى مطلع أذار القادم باشرافه جامعة 
الدول العربية . 

وقد تم ترشيح العقيد ابراهم 
المحادين مدير الترخيص ء واللقدم 
محمد عبيدات هن مديرية الامن العام 
الهذه الدورة ٠‏ 













أية كمية فاسدة وتظف فورا ٠.‏ 
واشار المصدر الى اتلاف حوائي 

مليوني بيضه مستوردة أحافظة أريد 

قيل عدة اسايبع بعد أن ثبت فسادها . 


مويرصحين لوزييرالتمويين ‏ 
دراساتجاد 3 لتخنيض ويَثْبتَالأسعار ‏ 


عمان - ينتظر أن يعقد المهنحس 


صلاح جمعه وزير التموين خلال الايام ٠‏ 


التادمة مؤتمر! صدنيا » يعلن فيه 


سياسة وزارة النموين خلال المرصلة. 


القبلة . 
كما سيجتمع الوزير خلال آليومين 


اليوم تبدا بعمان 
أجتماعات مجلس 
أتحاد الاقتصاديين العرب 

عمان .ل يفتتح الدكتور هشللم 
الدباس وكيل وزارة الصناعهة 
والتجارة »© رئيس آتحاد الاقتصاددين 
العرب اليوم أجتماعات مجلس اتحاد 
دمقتصاديين العرب ٠‏ 

وقد وصل آلى عمان امس السيدان 
النخور مصطفى السعيد والدكتور 
ابراهيم التلاوي من جمهورية مصسر 
العربية » كما سيصل الى عمان اكيوم 
أيضا الدكتور محمد العمادي وزير 
الاقتصاد السوري والدكتور فوزي 
القيسي وزير الالية العراقي والسيد 
عبد الوهاب الشعار من السسكويت 
لحضور اجتماعات المجلس ٠‏ 





0 النتهاء مدتها , 









تصوير و 11 


المعنية بشان آضلفة أو التوصيسسة 
باضلفقة: (ية بادة ذات. أهمية لاهفريق 
ضمن الحقوق التي تنطوي عليها هذه 
الاتفاقية » وكذلك تقديم النصح حول 


توضع هذه الاتفاقية موضع_التنغيذ 
بعد تيادل وتثائق ابرامها ويسسسري 
مفعولها اذة اكمس سنوات تجسْسدد 
بعدها تلتانيا لغترات مدة كل منها 
خمس سنوات آلى أن يبلغ' آي مسن 


الطرفين الطرف الاخر عزمه على 


أنهالها خطيا وقيل ستة اشهر مسن 








واكد المصدر أن الؤزارة ان تتهاون 





بأي حال من الاحوال في كل امر ألسه |:- 





علاقة بصحة المواطتين وستتلف أية 
مادة -غذائية فاسدة ٠‏ 










القادمين مع نقابة اصجاب المخايز » 
ونقابة تجار المواد الغذانية واتقصابين 
وباتعي الخضار والفواكه وا[صبحاب 
المطاحن لبحث الوضع التمويني سي 
الملكة بشكل عام © كما فنسيمث 
اللوزير في هذا الاجتماع ؛نجع السيل 
لتخئيض آسعار ١الملواد‏ التموينية 
وتثبيت اسمارها ٠‏ 


ومن ناحية اخرى تعقد الاجنسةا: 


الوزارية الاأؤلئة من السادة وزراء 
المائية والزراعة والصناعة والتجارة: 
والتموين اجتماعا لوضع تصسورها 
النهائي للسياسة التموينية قي ' المملكة.' 
| وكانت لجنة غرعية قد شكلت من 
المسؤوئين فى اكجهات المختصة لوضع 
مسودة لانجع السبل لتخفيض الاسعاز 
وتنبينها )> كما ستتم مناقضة المذكرة 
التي رفعتها وزارة التموين الى رئاسة 
الوزراء » حول الاوضاع التمؤيئيسة 
والاسعار » وسباسسسة الوزارة 
المستقبلية ٠.‏ 

ومن جهة اخرى قال مصدر مسؤول 
ف وزارة التموين ان البحث جار لاغطاء 
وزارة التموين صلاحيات اوسع ترذقية 
المواد الاستهلاكية . 





خدمات الامومة والطفولةخلال العام الماضي 


عمان ب و11 ب اصدر قسلم 
الامومة والطفولة في وزارة الصحة 
تقريره السنوي المتفصل عن الخدمات 
والتشاطات التي قام يها القتسم 
خلا لالعام الاضي في جميع مراكز 


احنفلت مدرسة ناعور 
بيوم الطالب 


تاعور س و!! ل اخفلت مدرسة 
ناعور الثانوية أمس تحت رعايسة 
مدير التربية والتعليم لضواحي عمان 
العاصمة بيوم اتطائب . 

وقد ألقيت فى الحفل عدة كلمسات 
تناولت أهمية الانشطة المدرسيسسة 
وضرورة ننمية مواعب الطلبة واثستمل 
الحفل على مسابقات ثقافية وانلعساب 
رياضية مختلفة ., 

وفى نهاية الحفل وزعت الجوامزز 
على الطلاب المتفوقين فى كافة الانشطة 
المدرسية , 





الامومة والطفولة في المملكة وجساء 
في التقرير أنه اتم خلال العلسام 
الماضي اغتتاح ثلاثة مراكز جديسدة 
للامومة والطنولة في كل من الصريح 
والنعيمة ووادي موسى ويتلتتك 
يصبح عدد المراكز في المملكة 6؟مركر1 
وقد تم خلال العام الماضي نحخخص 
4 اسيدة في هذه المراكز بينمسا 


كان العدد خلال عام :1594 نطو 1. 


8 ويلع عدد الاطفال المطعميشن 
بالمطعوم الثلاثي أوشئل الاطفال 
355 طفلا وارتفع عدد الامهنات 
اللواتي حضرن الدروس التثقينية 
والتوجيهية حوألي ١54‏ الف امرأة 
عام 1914 الى اكثر من 1 الف 
عام 1398 ... ويدل التترير على 
انخفاض > عند الاطئان الشع ساف 
واتناقصي الوزن وعلل التقريس شر 
ارتفاع منسوب الخدمات فى مجال 
الامومة والطفولة ,ألى التفتيش والغمل 
الدائم على رفع هذا المستوى مزقيل 
المسؤوئين والاطياءوالقايلات. والمرفات 


:السيد 'عدئان الحايك )؟ 


والاصدقاء مبروك ٠‏ 


1 بالرقام والينين . 


' | حول ضصَدمٍ ولده اكراما لله وكر, ,. 


..الالكترونية ق.الاردن .٠٠‏ .ار 






للحقل عدد من الاهبسا؟. 4 













: يفجوا 
تم فى الكويت وق حفل هم امتالق ' 
من الأقازب والاصدقاء عقد قال بان 2م 
المهندس الشاب ياسى حادر م. إينى عن 
القصون على الانسة اسماء 5 0 


بوه ا 
خيري مصنح . تهاتيناً للعروس ور 0 1 


3 


ك 
ظُ 
1 


2 


شكر وتقدير .ها 


اتقدم: بجزيل شكري وتقديرق الاقسة 
أكرئيس التقاعد السيد سليمان: فاه 
غائق على كرمه وشهامته العرآ. علائة 
'الاصيلة بالتنازل عن عع يه 


ولجلالة الملك المعظم والجاهة 
كما واشكر اقاريه الساده سل ْْ ع 
جسين علي وحمدان صلاج و1]: 0 
يوسف الحناوي وسلامه الحنب . 
وسليمان رستم ونجيب الطاوة” 
محمد علي 


يبرسم 


00 





شكر وتقدهر 3 ب 


بمهارة ''الاطباء الختصين يل > 3 
الطبية » وبنجاح باهر وجهد 





| حفقت 'العملية آلتي اجراها نط 7 


الاطباء في قسم الائنية لزوجتو 

العمري التتقع المرجوة وفلف قربي : 
الركاب الايمن :ثلاذن  _‏ . ا 
0[ 2101 ل ادر 0ه 


والفريق المساعد فى اجراء إوياات : 
الدكتور مهنا ابو قنيمة والدكد '* ”أ ٍ 
سميح عماري والممرضة هيلد! 1 خا ما 
متمنيا لهم جميعا التوفيق في أ 








عمان ‏ بِدات' امس الدورة المسل ا 
اكثانية للمدربين الصناعيين ا 7 
الكهرباء الاردنية .. ا 2 





إلورشات - مله السام المختلفة “ع يلي 
الشركة .. لانطة 
وتهف الدوزة ال تاهيل لد ند بيه وميد 
وتنمية .مهاراتهم اليستطيعوا. انقساك سم 2 
المعلومات الفنيةر والمهثرات ابن ' 





وتأتي ‏ هذه . الدورة ' وإلتي د 
للمرة الثانية في الشركة ضين 8 


. عمل بالتعاون مع وذادة 0 بسي 





التدريب المشامي . .ا 
ويشرف على برامج الدورة 
مهندسين من قسم_ التدريب -- 
في وزارة التربية والتعليم ٠‏ 
ويذكر.آن. شركة الكهرباء ؛ ور 
النريية والتعليم يتعاونان في تلقو 
برنامج غني للتدريب اء يعتمد على: 
التلمذة الصنامعية » بحيث يتققي 
اللشتركون: التذرني فى كل من هر 


وادي إلسير الصئامي 6 . وموقعا 
5 
: 1 


وقذا اتجاري باكستانيا4 
٠‏ يصل في آذأر , أثقادم/ 


5 - عمان. عكمت مستي 
أن وفدا تجازيا ياكستاننا 








اذار القلدم لأخراء مباحئثات 
الخكومة. الاردئية حول امد 
:أنشاء مصنع لانتاج الا 


14 





























تيرع الحسين 
خبرة معان الخيوية 


لتتمكن من آتمام مينى اخبرة الجديد 

وقد [عرب رئيس واعصاء جمعيسة 
مبرة معان الخيرية عن شكر هسم 
وتقديرهم نجلالة املك الحسين عنسى 
هذه الكزمة الملكية السامية كمسا 
اشادوا يجهود جلالته ودعمه امستمر 
للمؤسسات الاجتماعية والخيرية في 
المملكة لتتمكن من اداء رسالتها 
الانساتية . 


استعرض مجلس الوزراء 
جدول الاعمال 

عمان س عقد مجلس الوزراء جلسة 
مساء آمس برئاسة دولة السيد زيسد 
الرفاعي رئيس السوزراء استعرض 
خلالها عددا من مشاريع القوانيسن 
والانظمة وبعض ألقضايا المدرجة على 
حجدول الاعمال . 


00 
عاد من لتدن 


عمان ب عاد الى عمان مساء امس 
دولة السيد سعد جمعه قادما مسن 
لثمن يعد زيارة خاصة استغرقت زهاء 
ثلانة اسابيع اجرى خلالها بعض 
الفحوصات الطبية . 

وكان في استقياله في المطار عدد من 
كبار رجال الدوثة ولفيف من الاصدقاه 











0 
05 .ريكي الابيض اغنى من 
ترما <"الامريكي الاسيود » 
ريات الحمراء 1 
ش 0 
6 'خدد.ررتي لو كان الامر كما 























عمان ل جامنا من وزارة التربية 
والتعليم ما يلي : 

يرجى من الاشخاص التاليسة 
أسماؤهم مراجعة قسم الكلار في هذه 
الوزارة لامور تتعلق بتعيينهم وفماء 
لالتزامهم بالخدمة لقاء دراستهم في 
الجامعة الاردنية وهم : 

خذيل جاد الله وعلي ابراهيم واحيد 
. زعيتر ولينا ماعر وامية السليمان وعيد 






الاطباء الى فسا ّ الله. الخوالده ومجاهد المحيسن. وعيد 
العيري د :.تبرع ألينك العربي . السلام الطراونة ومحمسد الطراوئة 


ومشهور أكزين ولينه قاقيشي ومامون 
التلهوني وزياد التشرع ومسي المعشر 
وساميه المبارك . 


اجنة ؛جنة التعريب الاردنية 


واحص ا “إن ل تلقت. اللجئة الاردنيمة . 
مسي ال ب والترجمة والنشر شيك ] كما يرجى من الاشخاص التسالية 
2.. ديئار آردني تبرع بم | أسماؤهم وهم من خريجي الجامعسة 
الدتند. با" العربي » لدعم مشاريع الكجنة | الاردية مراجعة قسم الكادر في هذه 
5 : الوزارة لامور تتعلق يتعيينهم وهم : 

احمد العرامدة ومحمد فيث وتتسين 
المغربي وعقاب عطيه ويوسف العمري 
ومحمد مبارك وعير آثلاوى وفاطمسة 
عوقي وحامد اتيم ٠‏ 


نظام بدل 1 الخدمات 
في ميناء العقبة 

عمان ل علمت الحستور ان غرفة 
تجارة عمان قد رئمت مذكرة الى وزير 
التقل طلبت فيها ناجيل البت في مشروع 
نظام بدل الخدمات في ميناء العقبة حتى 
يتسنى لها دراسته وتقديم الاقتراحات 
الملية المناسبة بشانه . 





متمنيا له ١.‏ نير بالذكر أن الجنة الترجمسة 
نريب ألتي يرآسها السيد عيسى 
بماد تعني بتعريب المصطلحسات 
_بة والادبية © والغنية »وترجمة 
. م والاداب » واحياء القسرات 


إنرامية لف 


5 السادة نايف الخريشه ... وعيد 
شر د وي جمو ومعمد سائم ابو القنم 
و يضح الفرح ومحمد القعدانتوسلطان 
“7 العموول ومطاق شاهر الحديد 
ملب ١‏ ونسة نهيده يعيش وسامي حسن 
هليلن 95 يعد والدكتور انور البتبيسي 
ونع ودس عيد موسى النهار ومصباح | لصناعة الخزف الى الرسوم الجمركية 

رو الشقية يلي ووليد عصفور ومنيب اللاضي | الخفضه حتى يتم تصنيع هذه اللمواد 

ل بتعا :بمافيل محمد #سماديل - مطيا . 


رسوم جمركية مخفضة 
على مواد صناعة الخرف 
عمان ل عليت 7 الدستور » أن 


الجهات المختصة تدرس حائيا أمكانية 
أفضاع جميع المواد الرئيسية 

















للم بزرم ع اع 
5-7 

















| معان ع و1! س سلم السيد عيسسد 

خلف داوديه محافظ معان آمس السي 
رئيس جبعية ميرة معان الخيرية تسيكا 
بمبلغخ سبعة الاف دينار كان جلالسسة 
الملك الحسين قد تيرع به للجمعيسسة 





رئيس الور اطهري يدس اهار الزقها ريه العريي 
جاع سباي انف (رقتصداري مرهون بالعرال الر عي 
عات اند ون العرمية أن كر بسك مكاصيعة إسر ابل يمنهوم اسحرييق 


كتب نبيل عمرو : 


© اكد الدكتور مصطفى كاملل 


السعيد الاستاذ فيكلية الاقتصساد 


يجامعة القاعرة فى جمهورية مصسر 
المربية والذي حضر وزميقه السيسد 
ابراهيم التلاوي سكرتير اتحعسناد 
الاقتصاديين العرب في القاهرة لحضور 
اجتماعات مجلس الاتحاد بعمان اليوم 
أكد على ضرورة أهتمام الدول العربية 
التي تنتهج سياسة الانفتاح الاقتصادي 
بآن تضصع في خططها تحقيق العدائسة 
الاجتماعية . 
الانفتاح الاقتصادي 

جاء ذلك ف رد عكى سؤال آكندوب 
« الدستور » حول منهوم سياسة 
الانفتاح الاتتصادي التي تنتهجها بعض 
ألدول العربية حيث قال آنه الا يجوز 
آن تستفل سياسة الانفتاح الاقتصادي 
لاتاحة الفرصة اللمغامرين الذين 
لا ينتمون لقطاع رجال الاعمال » وعدم 
السماح لظهور المضاريين على أسعار 
الاراضي والعقارات مما يؤدئا الى 
التضخم المالي الذي يرهق المواطنين 
كما لا يجوزان تستغل سياسة الانفتاجح 
الاقتصادي لاستيراد الكماليمات 
الاستهلاكية التي يستفيد منها قطاع 
محدد من الشعب وتخلق: الشعصسور 
بمعاداة سياسة الاننتاح الاقتصادي 
عند القطاع الاكبر من الشعب . 

وقال الدكتور السعيد أن هناك 
ضوايط اخرى لسياسة الانقاح 
الاقتصادي بحيث لا تؤخذ على انها 
مساوية لسياسة الاقتصاد الحر وانها 
تلفي دور الدولة ومسؤوليكتها فسي 
التوجيه والتخطيط حيث لا يد على 
الدولة التي تريد انتهاج سياسسة 
الانفتاح الاقتصادي ان تضع خططا 
محكمة الاقتصاد وفقا للاولويات 
الاجتماعية التي تتبئاها كما لا بد وضع 
سياسة الانفتاح الاقتصادي مسسع 
شقيقتيها الديمقراطية والحرية وخلق 
المؤسسات التي تقال من خخضلر 
البيروتراطية وايجاد علاقات سليمة 
بين القطاعين العام والخاص . 

الدوافع 

وحول ميررات بعض الدول العربية 
لانتهاج هذه السياسة قال الدكتور 
السعيد ان اكثر الدول المريبيسة 
غير البترولية تماني من نقص المدخرات 
المحلية التي لا تكفي لتمويل ما تحتاج 
آليه من استثمارات تحقق ارتفالعهسا 
في الدخل التومي بمعدلات متقبولة ونجد 


ان هناك دولا عربية لديها هانضا لا |. 


تعرف اين أتتجه به كما أن 'السسدول 
الكبرى اخذة بشكل متزايد باتباع 
سياسة الاننتاح والتعاون الاقتصلدي 
فهذا ما يجبر الدول المربية غير 
النفطية على انتهاج هذه السياسة 
للاستفادة من موقف الدول الكرى 
وان تحاول ان توجه القائض البترولي 


للاستثمار بها ٠.‏ 

الصراع العربي الاسرائيلي 

وحول الصراع الاقتصادي بين 
العرب واسرائيل وكيفية محامرة 
أسراتيل اقتصاديا ودور اللقاطعمة 
وموتف الكوتغرسي الامريكي واجهسزة 
الدعاية الصهيوتية المعادية للصرب 
من المقاطعة ضد اسرائيم ل 
قال الدكتور السعيد » أن اكثر ما يهم 
اسرائيل هو ان لا تستثير الآأمصوال 
العربية الضخمة ف الانتاج والتنبية » 


.| اكقاء رياضي 
مادبا ‏ قام نادي ماديا التقافي 
الرياضي باجراء لقاء ريافي مع فريق 
مركز شسباب البقعة فى صاعقة كرة 
الطائرة غاز فيها مركز شباب اليقعة 
يشوطين مقايل شوط واحد » كما قام 
غريق نادي مادبا برحكة ترفيهية السى 
منطقة البحر الخيت - 


مخائفة / تجار 
© ذكر السيد احمد ابو الغلم 
مراقب التموين في مادبا بآنه تم مخالفة 
سيعة من التجار وأصحاب الخغصار 
اخالنتهم التسعيرة الرسمية كما تم 
رفع أاسمائهم الى وزازة التموين 
تمهيدا لتحويقهم الى المحكمة المسكرية 


مدير التربية ياشر عمله 

© باشر السيد محيد نور اسماعيل 
عمله امسن مديرا! اللتربية والتعليم في 
ماديا اخكلفا مدير اكتربية والتمليسسم 
السابق الذي نقل مديرا لتربية الزرقاء 
وقد توافد عليه مدراء الدوائر فى اللواء 

























الدكتور مصطفى السعيد رئيس الوند الصرياجلس اتحاد الاقتصاديين 


العرب يتحدث أندوب الدستور . 


تصوير استوديو اكنجوم 





في الوطن العربي > وفى محاولة لايقاء 
العالم العربي متخلفا اقتصاديا وايقام 
الوطن العربي فى حالة صراع مستمر 
ودقعه لتكديس الاسلحة » وهلتم 
الانتاج » مما حمل تزاما على اقدول 
العربية أن اتعي هذا الامر وتعمل 
للتكامل الاقتصادي » وان قد 

سياسة محددة للاستفادة من الامسوال 
العربية بدل البحث عن الاستثيارات 


الظِهَ ا سيج للعامعة اللردنية 


الاجئبية وبدل ان تذهب هذه الامسوال 
الى الخارج » وان تنشىء صناعات 
متقدمة وتكنولوجية لانتاج ما تحتاجه 
فى صراعها العسكري مع اسرائيل 
واضاف ان الصراع حضاري » حول 
التنمية والانتاج واذا اما نظرت المدول 
العربية للاقتصاد نظرة ‏ جادة وخلقت 
جوا من التكامل والتعاون الاقتصادي 
فان اسرائيل ستنجح فى الابقاء على 





تفي 5 عا فل مصلف الهالزرته 


عمان وأا تضمنت خطة الجامعة 
الاردنية اللتنمية خلال خطة التنمية 
الخيسية ننفيذ ستة عشر مشروعا 
أنمائيا في مختلف المجالات . 

وتهدف هذه اكشاريع في جملتها 
الى تحسين نوعية التعليم امعالي, 
وزيادة: أستيعاب .الجامعة للطلاب من 


“خلال فت كليات جديدة وتوفير العدد 


الكافي من اعضاء الهيئة التدريسية 
في مختلف الاقسام وذنك من خلال 
خلق الحواغز المناسية , 


كما تهدف هذه المشاريع الى 
التوسع في الدراسات والايهاتك 
العلمية لتلبية حاجات المجتمسسسع 
الاردني والاسهام في تدريب الطاقات 
البشرية الاردنية من خلال الدوراته 
التدريبية القصيرة والتوسع فلي 
الدراسات العليا في مختلف. الاقسام 
وقد قدرت التكاليف الاجمالية لتنفيذ 
تلك المشروعات يحوائي ...ر؟ هرم 
دينار . 






تالز قايى دباع مختبراللمياء 


2 ططوزة لطامرب لم لوف 


تأسيس جمعية تعاونية 
ازارعي وادي موسى 


وادي موسى - وأا ب تقرر 
نأسيس جمعية تعاونية زراعية في 
بلدة وادي موسى وذلك خلال الاجتماع 
الذي عقد في البلدة آامس . وحضرء 
مدير قضاء وادي موسى ورئيسس 
بلديتها ومدير مكتب المنظمةالتماونية» 
في المحافظة وعدد من المزارعين في 























القضاء , 

ويهدف قرار تأسيس الجمعيةتنسيق 
عمل المزارعين في القضاء وتسويق 
منتوجاتهم الزراعية ٠.‏ 









عمان ل و!! ب يفتتح المهندسعمام 
الخيري الامين العام لمجلس اليحث 
العلمي الاردني يوم السبت القسادم 
فى مدينة الزرقاء معرض التعصارب 
ألكيميائية التابع قرابطة الكيميساء 
الاردنية ٠.‏ 

ويضم المعرض ستين تجرسطسة 
كيميائية اجريت بموجب المنهاج الجديد 






للكبمياء الذي طبقته وزارة التربية 
والتعليم في كافة المدارس خلال العام 
الحائي بهدف افساح المجال امام 
المعلمين والطلبة للاستفادة من هذه 
التجارب ٠‏ 

وكانت الجيعية الاردنية للكيمياء 
قد اقامت هذا المعرض خلال الاسبوع 
الماضي في مدرسة الملكة زين القسرف 
بعمان فقدة أسبوع حيث لاقى المعرض 
اقبالا كبيرا من قبل الهينات التدريسية 
وطلبة المدارس في محافظة العاصمة. 


عمان ‏ و 1 1 ب واصل المؤتمر الاقليمي انهاجمختبر الكيمياء لطلبةالسنة 


الجامعية الاولى اجتماعاته امس قي 
الجامعة الاردنية حيث تاقشى عددا من 
الموضوعات الدرجة على جدول 
الاسال , 


وقال الدكتور شبلي بيوك' رئيس 
قسم الكيمياء بالجامعة الاردنية ممثل 
الآردن في المؤتمر أنه من اكنتظمسر آن 
يتوصل المؤتمر خلال اجتماعاته في 
اليومين القادمين الى وضع مصصيغة 
منطورة لمنهاج طلبة الكيمياء خلال 
السنة الجامعية الاوئى . 


واضاف يقول أن المتير يهمدف 
بالدرجة الاوئى ألكى تميق المفاشيم 
الآساسية المادة الكيمياء ونتمية 
المراهب العلمية المتطورة في ابحاث 
الكيمياء المختلفة لدى الطلية . 


وفد تريوي كويتي 
عمان ‏ و1 ل يصل الى عمان قدا 
الثلاثاء وفد تريوي كويتي يضا سم 
ستة من مديري الدارس الكويتية 
في زيارة كلاردن تستفرق تسعة آيسام 
يزورون خلائها عندا من الللؤسسسات 
التربوية و الثقافية , 
يطاليون بفتح المصنع 
عمان ‏ رفع عمال مصتع باليسان 
العلب السجاير مذكرة آلى دولة رئيس 
الكوزراء ووزراء الصناعة والتجسمارة 
والداختية والعمل يشعرون فقيسا 
السؤولين آن مدير المصنع قد رخض 
تنفيق قرار المحكمة الصتاعية باعادة 
فت آابواب المصنع واستتناف الصمال 
والعاملات لاعمالهم وتطائب المذتكرة 
باتخاة الاجراءات السريعة الكنيلنة 
باعادة سير العمل في الصنع لدفسسع 
عجئة 6 وتامين حقوق العمال ., 


تفوقها . 

وقال ان هناك نقطة آخرى هسسي 
ان اسرائيل تخاول انشاء تكتلات 
مع دول السوق الاوروبية المشتركسة 
والضغط عليها اللتقئيل من غماتية 
المقاطعة والتاثير على الشركات الكبيرة 
لاضعاف تعاوتها مع العرب » وتكلن 
العرب الذين يمتكون المال والثروات 
الضخمة » يمكلهم عن طريق الوعي 
السليم والاستخدام الحد للاموال 
العربية » محاصرة العلاقات الاسراتيلية 
مع العائم والشركات الكبرى » وهمذ1 
يتطلب تماونا وتكاتفا عربيا - 


وبين الدكتور السعيد أن عتى العرب 
أن يتنبهوا ويقيموا موتعهم المالي 
والاقتصادي علميا مدعمين ذلك بوحدة 


.لوقف ء احتى لا تنفذ أسرائيل عن 


طريق الكونفرس والصحافة لاستقطاب 
الشركات الكبرى © والامر اتطبيعي 
آن تقوم اسرائيل والمتعاطفون معها 
فى الكونجرس بهذه الحملة الشرسة 
ضد العرب والمقاطعة لان الشركات 
الكبرى اذا ما وضعت امام التنضيل 
بين استثمار اموالها » والتعامل مسسع 
العرب أو اسرائيل » ستفضل العرب 
لما نديهم من أمكانات 2 ولظهور موقتفهم 
المالي وكثرة ثرواتهم » واتسساع 
اسواقهم ٠‏ 
احكام المقاطعة . 

واكد الدكتور السعيد آن ملسي 
العرب ان يحكموا امناطمة ويشددوها 
ويربطوها بمنهوم التحرير واستصادة 
حتوق الشعب العربي الفلسطيني 

بناء التكامل 

وعن اسسي بناء التكامل الاقتصادي 
العربي > وائر اختلاف التقيسادات 
السياسية فى الوطن العربي » قال 
الدكتور السعيد » ان قضية التكامل 
الاقتنصادي العربي » ليست مجصرد 
قضية اغتصادية يمكن. سرد الحجج 
للاقتناع بها من حيثك سوق 
اكبر وتشفيل آيدي 
عاملة وحركة راسمال اقوى بقدر ما 
هي الدخول فى صناعات هامة وفمئية 
عربيا . 


واضاف لابد كذلك من توفر الارآادة 
السياسية العريية لتحقيق التسكامل 
الاتتصادى ومثال على ذلك وحسدة 
التكامل بالنسية للسوق الاوروييسسة 
المشتركة»حيث أن دول السوق وغرت 
الارادة السياسية لذلك الئاا نحعسن 
مطالبون ان نرتفسسع في السياسسسة 
الامتصادية ألى واقع متغيرات الاقتصاد 
الدولي وما يزخر به الوطن العربي من 
ثرواته ٠.‏ 


دور الاتحاد 


وعن دور اتحاد. الاقتصادبين العرب 
فى وحدة التكامل الاقتصادى المسربي 
وتحقيقها دعا الدكتسسور السهيد ان 
يكون الاتحاد هو البادىء في الدعوة 
الى انشاء مكاتب استشارية عربيسة 
تقوم بالتخطيط يدلا من الاعتماد علسى 
المخططين والمكاتب الأجنبية وقال أن 
لدى الدول العربية طاقات علمية فعالة 
تستطيع ألكيام بهذا ألدور خير قيكم . 

واضاف أن الاتحاد الذى يضم في 
عضويته كثير من المسؤولين وراسمي 
التسياسات الاقتصادية ©» بامكانه آن 
يحدد الفكر الاقتصادى العربي في ضوء 
المتغيرات الحديثه وعلى الدول اكمربية 
؟ن تاخذ ذلك بمين الاعتبار ٠‏ 

واختتم الدكتور السعيد حديئه قائلا 
أن الاتحاد احساسا منه ياهمية التكليل 
الاقتصادي العربي » نجده يركز فسي 
ندواته ومؤتمراته واجتماعاته على 
الموضوعات التي تتعئق بالتسكايل 
الاقتصادي العربي »> ومشاكل التخطيط 
والتنمية قي الوطن العربى » فى محلوتة 
لبلورة الجو الفكري اللائم لزيد من 
الثعاون العربي ٠.‏ 


التشريعات السياحية 

عمان - علمت < الدستور » أن 
الجهات المختصة فى وزارة السياحة 
تدرس الان تعديل يعض التشريعات 
السيادية على المستويات الادارية 
واكتسويقية ٠‏ 


كما سيتم اتخاذ الخطوات اللازمسة 
لزيادة مساهمة اتعاءئين فى حقل 
السياحة التنفيد مشروع برامعج 
الترويج والتسويق السياحي 













. والجاممة الاردنية‎ .٠٠ 
زارانوفدالتشيي‎ 
الجامعة والجمعية العهية الملكية‎ 


أعمان ‏ و 14 س قام الوفضدالتشيلي برئاسة السيد جورج قواس 
وزير المائية بزيارة ظهر أمس السى, 


تصوير و 1 1 





الجامعة الاردنية "٠‏ 

وقد التقى الوغد مع الدكتور عبد 
السلام المجالي رئيس الجامعة الاردنية 
وعدد من عمداء واساتدة الجامعة 2 ٠.‏ 
واستمع الوفد الى شرح من رئيسسس 
'الجامعة عن نشاأة الجامعة الاردنية 
وكلياتها واقسامها وبرامجها لتطسوير 
ورغع مستوى التعسليم الجامعي ق 
الآردن ا 

وبعد ذلك قام الوفد التشيلي بجولة 
في أقسام الجامعة واستمع الي شرح 
عن هذه الاقسام ٠‏ 

وكان الوفد التشيكي قدا زار قبل 
ظهر آمى الجمعية العلمية الملكية 
حيث التقى مع الدكتور اسحق الفرحان 
مدير عام الجمعية واستمع الى شرح 
عن مختلف اقسام الجمعية والمهمات 
التي تقوم بها .هذه الاقسام ٠‏ 

ورافق الوفد في هاتين الزيارتين 
وكيل وزارة آلذائية وعدد من موظفني 
وزارتي المائية والخارجية ٠.‏ 








تعيين المهندس نجم 
مديرأ للمكتب الهندسي 
في جامعة اليرموك 

عل وأا بس قررت اللجنة 
اخلكية الخاصة بجامعة اليرموك تعيين 
الهندس رائف نحم مديرا اللمكتب 
الهندسي ف الجامعة اعتبارا مسن 
منتصف الشهر الجاري ٠‏ 

وستناط بهذا المكتب مهمة وضع 
المخططات والتصاميم والمواصقات 
الهندسية والغنية امتعلقة باأعمسسال 
انشاءات الجامعة والاشغال المتصلة 
بها حسب المواصفات الاكادييية 
والادارية المطلوبة والاشراف على 
تننيذها بالاضافة آلى دراسة ومراجعة 
المخططات والتصاميم الموضومة 
للجامعة من قبل الجهات المختصسة 
الاخرى ومراقية اعمال المتعهديسن 
واللتزمين باقامة آية أنشاءات فسنس 
الجامعة , 








من غزاوي اريد 


يراجعون مديرية التربية 

جامنا من مدير التربية والتعليهيم 
لمحاغظة آريد ما يلي : سم 

يرجى من المعلمين والعاسات 
الذكورين تاليا مراجعة 'امين الصندوق 
فى اكديرية لاستلام مخصصاتهم النقدية 
من !جور النقل والمياومات واجور فقل 
الدورات والتعليم الاضاني » وتعليم 
الكبار بالسرعة اللمكنة ٠.‏ 

عبدائله العزام وزهدي رجا ويمنى 
الشريده وهند الذيب وليلى سعيد وآمنه 
عموره واتعام عبابته ومحمد الميسسى 
ونهلا احمدان وكوكب غراييه وأحمد 
اسمتعيل وحيد داود علي واأمال 
حوا وفتحيه أحمد محمد وتانيا اليكري 
وسهام عيد الحافظ وعزيزه عبيسدات 
ونوال حتامله وحسن صائح واحمسد 
حسن موسى وصبحه درويش ومرهيم 
أحمد عبدالله وابتسام عبد الطيم 
ومحمد عوض ومحمد العئي وحزايسا 
الخطيب وعبد القادر محمد صاقلح 
وعني محمد جراح وميسر كناعنه وجمال 
محمد أبراهيم ومحيود غارف وحمسرّه 
سعد ايراهيم وراجي رزق آلله 
واكمسسد كسسوده وإتبيسسبي 
حمارنه وحنان مثقال ومنتهى سليمسان 
وعيسى حبران وبهيه القيسي وفاطمه 
أو نصر وخائد آبو الزيده وديس حداد 
وحسني الاحمد وحوريه سبع العيئي 
وفيصل بطايته ومتير عبد الكريم وسئيم 
محمد وجهاد عقله وعبدالله مصطفسى 
وجمال فريد وعطاائله خوري وأمئه 
الحاج وشهيناز آبو سائم وهتد السلامه 
وسدحر قاسم وعلاء 1ندين ناصر ومحمد 
محمود الديكي ونعمات الطيري وماتشنه 
رواشده وزكي حجازين وصيته الخليف 
ورفعه الصقير وهاديه عبدالله واميره 





الحيفاوي ونجاح لسعد ٠‏ 


.© عقدت الهيئة العامة مجلس الاباء 
والعلمين في مدرسة قبيم الثانويه 
كلبنين اجتماعسا وتم خلال 
الاجتساع انتخسساب هيئلسة 
ادارية مجلس الاباء والمعلمين على 
النحو التالي : 

محمد عواد العمري والحاج عبدالله 
عقيل خراشقه وعلى محمود خفاه» 
ويعقوب ابو صهيون ومحمد مصطقسي 
قزاقزه والحاج احمد ملح عسواوده 
وموسى عواوده و عويد العودم 
وسليمان محمد رواشده ٠.‏ 


انشاء مبتى 
0 


عمان ب علمت « الدستور » أن 
الجهات اأختصة تدرس امكانية انشسام 
مبنى اركز التوثيق » الحفظ الوتائعق 
الرسمية والاهليسسة »2 بتكاليف .هم 
آلف دينار - 


أعصلان 
آنا المدعو تعيم يعقسسوب 
حداد من الرمله اعكن عن فقدان 
جواز سفري الاردني الصادر من 
عمان والذي اجهل رقمه وذنلك 





فى منطقة الاشرفيه 

يرجى ممن وجده آن يتصمل 
بهاتف 596.5 معرض عمان 
شارع اخلك طلال أو أن يسلمه 
الى اقرب مخفر | للشرضة 
وله الثمكر ٠‏ 


الدستور ‏ الصفحة الرابعة 









© لانه شاب حميل ؛ ولانه 
ابرز نحم في المجد 

الاوروبي ولانه سيكون ملك 
بريطانيا المتيل 6 فقسجله 
العا حافل يلائحتة 
طويلة من اسماء اجهيسل 
قتيات النخية الاوروبية ٠.‏ 
وعندما يدا الامير تسارل 
مغامراته الماطفية © حطم 
على الفور جميع قيود 
قصر باكنجهام » قال :اريد 
أن اعيشش. كما يعيثى اي 
شاب ني عمسري دون اي 
قيود بروتوكوليه ودون ان 
يكون هناك اي تدخل في 
حياته الخاصة . واجسرت 
احدى الصحف احصائية 


تبين ان من بين اللواتسي 
تزوجن .وكن صديقاتئلامير 
مجموعة من اشهر واغتى 
فتيات ١‏ البريطاني ٠‏ 
وسئلت مت المتريات من 
الامير عن سبب تعلسسق 
الفتيات به فاجابث : انه 
مضيف ممتاز »© وتبداالسهرة 
معه عندما يأتي يسيارتسه 

الاستون مارتن ‏ التي 
يتودها بئفسه ويأغد 





بانطاقة 


© شتوتجارت ‏ توصل 
البروفسير لهينر الاستساذ 
يجامعة شنتوته سارت 
الالمانية الفربية الى اختراع 
سيارة صغيرة تعمليالطاقة 
الشمسية . 


© بوليس انمساوي مع كلسب حراسة ف 


انسبورك بالنمسا 


© الحمسل 














وهو في احاديثه لا يشير الى 
المستقبل ولا يتدم اي وعد 
يل يترك نفسه حرا مثل 


صورة من اب 


د ال ظ 


الريح والعصائير . ويتول 
الامير شارل عن فنتاة 
اخلامة : ينيب اطلاعنى 
على تجارب الاخريسن 
واخطاء الاخرين 2 سواء 
من عائلتي او عائسلات 





© تم زواج المثلة الاميركية * 
قلوريا سوانسون البالغة 
من العير الا سئة مين 
الكاتب المعروف وليسام 
دوني والذي يصفرها يب 
5 عايا ,. 


وكان الاثئنان قد التقيا 
قبل ٠‏ سنوات حيث كونا 
معا حملة ضد السكر في 
الطعام ٠‏ وكان دوفي 
حينها يزن ه؟؟ كيلو غراما 
والان خف وزنه الى ؟1١1‏ 
كيلو قراما فقط . 
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دورية حول القرية الاوقبية للاتعاب الشتويسة في 
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الاخرين امل أن اتمكن من 
التوصل الى قرار متطقي 
واختزار الح بالنسية :الى 
رزوجة الستقبل »© 
وابرذ قرار اتخذته مو 

ن- اتزوج اول فتاة اتعقي 
ماما وأنا على ثقة من 

أن الوقوع قي حب عنيف 
ال ا ممعي 
للزواج . 


طابع دريد ثمنه لاه 
الف دولار 

© ضرب احد طوايع البريدالرقم 
التياسي فى الاسعار في امريكا. 
بيع في الاسبوع الماضي طايسع 
تتكاري نقة بتس واحد صدر عام 
١مذا‏ بمبلغ ..مرلاه الف دولار 
امريكي وقد اشتراه احد هصواة 
جمع الطوابع التتككارية ‏ في 
نيواورئيائز . 


زواجها من دوني همو 
السادس لقد قمئا معما 
بالتجول ني ارجاء اليلاد 
لتسويق كتايسسه ضسد 
السكريات في الاكل ويد 
ا بدا سكيفا الا تتزوج ٠‏ 


تثير قلق العلماء 
© اعلن 18 عانا امريكيا بينهم 


علماء حاصلون على جائزة نويل 
قلقهم بشان التنبؤات الفلكية: في 


' للصحف وكشف الطوالع التيتفرق 


الانسان في الشعوذة . وقالهؤلاء 
العلماء انه لا اساس عمسي 
للتنجيم وقد اعترض دوتائد بايون 
مدير اكاديمية العلوم الصوفية ني 
نيويورك ٠.‏ 


وقال آن خمسين مليونا مسن 
الامريكيين يهتمون بللبحثك وراء 
الطوائع وان من بين السف 
وخمسماته صحيفه دوميه هناك أكف 
وماثتين وثلثثين صحيفة تنشسر 
اعمدة الطوالمع . واضاف أزهناك 
ست جامعات تجري درأاسسسات 
اكاديميه فى التنجيم ولا بد ان يكون 
هناك اسلس من الصحة ذا يبحث 
عنه مؤلاء اللايين -. 





المراسلة عن طريق الانهار 


© قبل اخمس استوات القسى 
باتريك ساندفوس يولابة 
كنسناتي الامريكية زجاجة مغلقة 
داخلها رسالة في مياه تهر أوهايو 
وق الاسبوع الماضي تلقى باتريك 
رد على رسالته من مواطسن 


عندما شاهد1 الزجاجة وبعدفتهها 
وجدا العنوان وبعثا بردهما آلى 
المواطن الامريكي ٠.‏ 
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التنيق ات الفلكية والتنجم 
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حب في طريق الزوال » حاول السيطرة على اتفمالاتك . 


ه الور 


مفاجآة كيرى ستفرج لها » صديسسق يطلب المساعدة متك ٠‏ 


مه الحسوزاء 


حالتك الننسية هوتازة » ستتمكن مزحل مشكلة قائمة بالتفلهم , 


© السرضان 


يعض الامور الماطفية تسير خسسلافها تريد ٠.‏ 


و الأسمد 


اخبار سارة في الطريق » سر تقدمكبالحياة هو انك كاتم الاسرار ‏ 


ب المذراء 





حالة من المرح والبهجّة تسرك » تحسن بعميلك ومركزك 





سي 





روايط جديدة مع يعض الناسء2حالتك الصحية في تحسن . 


هو العقرب 


٠‏ البرازيلي 


صورتي كونراد اديتاورء 
١‏ 


فقط.ه سنة 00 وتيثل 
الصورة العليا اول مستشار 
لالمانيا الاتحادية عندما كان 
يحتل منصب رئيس بلدية 
كولونيا في عام 1317 . 
بينما تمثل الصورة الاخرى 
المستشار العجوز فيمنزله 


| في روتدورفف ل عام 


لاكؤا . 

وقد عمدت احنتبدى 
شتوتجارت 7 نشر كتاب 
للبروفسور هاأنز ل بيترب 
كقفارتز الاستاذ في جامعة 
كولونيا » يتضمن خطب 
اديناور خلال .ه عاماة 
ويرمي الاستاذ شنارتز من 
كتابه هذا استكمال مذكرات 
اديناور التي لم يتابع 
كتابتها بسيب وناته في16١1‏ 
ايريل ٠.1553‏ 


الشعب الالمانى 
متشائسم 

الشعب الاخاني هو اكثخلر 
الشعوب تشاؤما خلال العلم 
الحائي على عكس الشسعهب 
الذي يظهر تفساؤلا 
اكثر ٠,‏ 

جاء هذ1ا في استنتاء لاستطلاع 
الرأي اجرى على عينات مسسن 
اكناس في كل المانيا الغربية: الهند 
واسبانيا واليايان ويريطانيا وكند! 
والسويد وايطائيا والبرا يل 
وشيلي ٠‏ 

وقد تبين ان 7ه بالائة مسسن 
الشعب في الانيا الغربية ينظرون 
الى العام الحائي نظرة سوداوية 
اما أصحاب النظرة الناتئسة 
فلا يمثلون سوى 4 باثائة على 
مكس البرازيليين الذين ينتبا 1م 
بالاثة منهم بان عام 71 عسام 
مشرق ٠.‏ 


عملك منظما ومنسقا » علاقائنة العاطنية ستير فى لزية , 


ه القوس 


رسالة منصديق قديم ينبؤك فيهاباخيارمهبة عائلتك بحاجة الرعايتك . 


ج الحعدي 


انت أليوم أكثر تشاطا 6 يصلك خطايا من صديق تتيم ٠‏ 


ب الدلو 


رقلة ل نهية اضوع شعبر جا » وظلنتي مع اتناس تكبهم . 


الصير هو الطريق الوحيد للأخلاص؛ مشاريعك أدرسها جيدا حنى نيعي 


التجاج , 

















































. كدلاوق "يي 


عمان ‏ شارع الملك حسين هاتف 91511 51١04‏ بالا الررية آل 
أريد دكار اباد ماف 106١‏ #الزركاء مق يم م انا حلبة من 










ازع مسجلات التلموت النذي يوفرا :” 

اللحصيرمن الحنخدمات ويكَاوب عَسَلكا 0 - 
أنشتاء عمبايك وّيسث ليك أشثناء قراعك 2 

هْمَط ب 70 عرة وسبعون رار 
١اطلبوه‏ من الوولاء حجستراق باندرات 
مشلكةٌ خيره نْمَاوهِ واو لاده 


. وار مقايل موق ياصات ندل قا ء /ر تدفويت للد 










اعلزت طريى ا 0 


0 ار 
السناممة المدودة 6 


. يعلن مجلس" ادارة. شركة مصفاة البترول: الازدثيه: المساهية المخفؤد الك البيئه الى جسن مواصلات 

0 العاديه تررت في اجتماعها المنعتد بتاريخ .. 1596-1 زيادة راس الملل بمقدار (5 

] أميون دينار اردني بحيث يصيح راس مال الشركه بعد الزياده (؟5) مليون ديثار مقس 

ي: ستة ملايين واربعماية الف سهم »© وبناء على ذلك فقد تقرر بعد استكمال الإجسراءا 

مقاتونيه المطلويه طرح (...ر.٠ار؟)‏ سسهم من أسهم الشركه للاكتتاب العام و 

لشروط التاليه : 

3 م بكون سعر السهم الواهد 4 دناني #ردنيه مضاتًا اليه مبلغ ( ٠.ر؟ ) دينار‎ ١ 

كضميمه تقيد الحساب الاحتنياطى الاجبار ى ٠‏ > 

؟ ل تدفع قيمة الاسهم المكتتب بها مع الضميمه المقرره اعلاه دفعة واجدة عند تقد 

الاكتتاب - 

؟ ‏ يبدا الاكتتاب للمساهم الجديد والمسا هم القديم نبحيث لا تتجاوز مجموع سس 

القديمه والجديده ' عن 456.٠-(‏ سهم اعتبارا من اساسمالا19. وينتهي فى 1-19 الاايس الشؤون الا 

وتتساوى الاسهم المكتتب بها خلال هذه المدة مع الاسهم السابقة في الحقوق والواجيبا 

؛ - لا يسمح للمساهم الجديد ( من غير المساهمين الحاليين ) بان تزيد مساهمته : 

|(-٠٠2؟)‏ سهم خلال المدة المذكوره اعلاه ٠‏ 

١‏ ه ‏ اذا لم تتم تغطية كامل الاسهم غي المده المحدده في البند ؟) أغلاه يسمح عند 

تلمساهم الجديد ( من غير المساهمين الحائيين) والمساهم القديم بالاكتتاب بالاسهم التي يرغم 

الاكتتاب بها اعتبارا من 1-)ا 197 ولغاية ا مس149 وتتساوى الاسهم المكنتب به 

خلال هذه انده مع الاسهم السابقه أغي الحقوق والواجبات وينسبه تعصادل )-, 

الارياحج امتحققه اعتبارا من ٠ 1١59/11‏ : 

 *‏ تقبل طلبات الاكتتاب مع اابالغ العا ئده لها في نجميع البنوك العامله في الار": أحبي امجام 

أو غروعها ومراسليها بالخارج خاصة بدوقة الكويت أو المملكه العربية السعوديه / 

7 في حاقة زيادة الاكتتاب عن الاسبهم الاطروحه غسيظبق القانون بتوزيع الاسس بي ا 

المطروحه نسبيا وتعاد المبالغ الزائداصحابها مي يي 
4 - تفضع مساهمة غير الأرديين لشرط المصول على موففة الوم الب وت 

اللختصة يتشجيع الاستشثمتر ٠‏ سس 

شركة مصفاة البترول الارذنية اللساهمة المحدوده أإعلر 








ف حركة 


من بيقع ممه 





. رئيس مجفسس الادئره ا 
1 
"5 عبد للجيد هومن ل ويل 
"قو مسلة 


. قطع اراضي مقابل جريدة الراي مزودة بالماء والكهرباء والتنؤارغ. معبّدة‎ ١ 
* ؟ س قطع اراضي في منطقة الغور والقطع بحدود « .4.1 دوتنات:.‎ 
1 . ل قطع ارأضي في سد الملك طلال على الماء مباثشرة‎ " 
بجاتب مشروع الاينام في أم أ‎ ٠ نصف.دوتم » كل قطعة‎ ٠ قطلع (/ رأضي في حدود‎ - 5: 
0 والمراجعصة مع:‎ 


شركة صويص التجارية للمشارية العامة 


عمان ‏ شارع اقلك حسين ‏ آول طلوع جبل الحسين - على كدرل سد 00 
ْ نون ” 880 سس ففكة5 )»ا اد 

















والوفد يضد 







ب خرن 


3 رئيسة الوفد تتحدت 


“رسن الكويت الثانوية 27 

يارة دولة عربية شتيقة او 

5-586 والهدف في مثل هذه 

زيارات ٠ ٠‏ الترفيه والاطلاع 
أى حياة الشعوب والاهم قي 

ب بلدان العالم 

اما عن زيارة الأردن فقالت 


و ا الأماكسن 
ياحية والاثرية في الاردن » 

"(سياحية والترية في الاردن » 

ل إأسكينة .. كما زرنا الجامعة 
أردنيه وجرى ٠‏ 

ثل هذه الزيارات بينالدول 


, 


يزور الاردن حاليا وقد طالبات 
وفتوح ابل بالاضافة الى 





الاردت يبي فنه رغ رشح 


6" طالبة ف ) الثانوية العامة . 

طالبة من كل مدرسة ثانوية حيث تقوم 
مختلف المدارس الابتدائيسة والتوسطة 
ف حديث سيق مم رئيسة الوند والمشرقات والطاليات 5 


العربية الشتيقة تزيد من 
الروابط الاحوية .. والتقارب 
القكر يوالاجتماعي .ملم 
والاخذ بالراي ٠.‏ 

الانسة 1 

الرحلة موفقة تفوائدها 

أما الانسة فوزية العمادً 
فهي مشرفة مع الوقد الكويتي 
وخريجة جايمية الكويت 
تخصص تاريخ تحدقت كول 

لتقد شاركت في العديد من 
الرحلات التي تنظمها وزارة 
التربية في رحلات جماعيةو هذه 
الرحلات موفقة جدا لما تعطيه 
من مردود جيد فهي تتيح لنا 
اللقاء بالاخوات العربيات في 
الدول الشقيقة ومعرفة المزيد 
من تضايانا وحياتنا ومصيرنا 
واما زيارات الدول الاجنبيسة 
فهي تتييح لنا معرفة الحضارة 
الاحنيية والاطلاع على التقدم 
العلمي والصناعي والفكري . 

أما زيارتي للاردن فاتمنىان 
تتكرر > ققد دهشنا مما رأينا 
فى الاردن اذ رحبت بنا وزارة 
التربية الاردنية واتاحت لنا 


زيارة العديد من الملسدارس 
والمراكز الثقافية والاعلامية 
والسياحية .. والجاسعمة 
الاردنية مفخرة لكل العرب 
وخصوصا مكتبة الجايعة فهي 
من اهم وارقى المكتيات في 
البلدان التي زرتها فقد زرت 
العديد من الدول العريية 
والاجنبية وايضا هناك معرض 
العلوم والتحنيط في الجامعة 
الاردنية . وعن وسائل الاعلام 
قالت : ان الصحانفة الاردنية 
تدخل الى الكويت واسواق 
الكويت والصحف الت 

هي الدستور والراي ققسط 
من ا الاردنية ٠.‏ 

اكعلمة بهحة الانراهيم 

اما بهجة مجيد الابراههيم 
المدرسة 3 مدرسة عموريه 
وهي خريجة معهد المعليات في' 


الكويت قالت : 

بالنسية لي شاركت في 
العديهدة من الرحلات 
الجماعية التي تعد لاواثئثل 


الطالبات ومن البلدان التي 
زرتها سويسرا .. النيسا 


من دولة الكويسست الشقيق برئاسة الانسة نهى المتروك وثلاك مشرنات هن بهجه مجيد ) فوزية 


وزارة التربية والتمليم في دولة الكويت الشتيق 
والثانوية و الهدف من هذه الرحلات تشجيسع 


يم رحلات 


اللواطين| لاردي سيصل إلى أعاهالمرائب 


>الوارد 


5 العماني 0 


سنوية لاوائل الطاليات مسن 


الطالبات 0 الجد والدراسة .. وقد التقيت بالوندوجلستا 


السويد .. ايطاليا وكل 
الحول العربية ما عدا المغرب 
العربي اما بالتسبة للاردننهي 
الزيارة الاولى كما انياشجع 
مثل هذه الرحلات لانها تتيح 
لنا دراسة شعوب العالم 
ومعرفة عاداته وتقاليده ... 
والنهضة العمرانية والحشارينة 
أما بالتسية لليلدان العربية 
فانها تقرب من وجهات التظر 
وتزيد من روابطنا الاخوية .. 
وتجعلنا شعرف وطتنا العريي 
الكبير الذي نحن جرّء منه . 

الطائبة ماجدة : 

أما الطالبة ماجدة محمد 
صادق فتقول : 

انا طالبة في الثانوية العامة 

٠‏ فرع علمي وهذه اول مرة 

اقوم يمل هده الرطة 
الجماعية والواقع أني اث 
مثل هذه الرحلات أولا لاني 


ارج حدود الكويت وتقَينا 


تزيد من اواصر الاخوة بين 
العرب وتزيل القواصلالوهمية 
بين الفتيات في الجسم العربي 
الكبير . وتجعلنا نعرف تقاليد 
وعادات الشضعوب والامم في 
العالم .. كما تتعرف علي 
جترانية البلاد والاطلاع على 
العالم الحضارية فيها ٠‏ 


وانا ايضا اشارك لاولمرة 
في رحلة جماعية واود فيهذه 
الفرصة ان اشكر وزارةالتربية 
قي الكويت كما أكرر الشكر 
لوزارة التريية فيالاردن 
الشقيق وكل الميثات 
والمؤسسات التي وفرت لتنا 
التسهيلات والتعاون ملع 
الوند والبرنامج الذي شمل 
الاماكن السياحية والاثرية 
والاطلاع على المعالمالحضارية 
والنهضة العمراتية في الاردن 
فالاردن بلد له ماض عريق 
وتاريخه حافل منذ الرومان 


: 0 01 3 - عدا 
© الطادبات الكويتيات يشدن بالتقدم الذي احسرزه الاردن فى كافة المجالات . 


حتى الان . 

وما يلفت النظر في الاردن 
الشقيق هو أنه كير 
القاعدة التي تقول ان المادة 
هي كل شىء . . قبالرغم من 
ا المادية المحدودة الا 

ن ما رأيتاه في الاردن أن دل 
3 يدل على الانسانالصامد 

. الانسان الذي يطل 
ويتطور وينمو بسرعة غريبة 
فهدذا الاتسان لا بد متيس لالى 
أعلى المراتب 5 وقنت قريبا. 

الطالية سيما عنبتاوي 

اما 00 تعيم عنبتاوي 
الطالبة في ثانوية الجابرية 
وهي من اصل اردني يعمل 
والدها في الكويت منذ عشرين 
عاماقالت: 

لتد زرت الاردن مع اهلي 
ولكن لهذه الرحلة طايع خاص 


ف نفسي لاني ضمن وفد من 
أوائل الطاليات في الكويست:ة 
وتد .التقيت بالعديد من اخواتي 
الطاليات من مختلف مدارسسن 
الكويت ويرجع النضل فيذلك 
لوزارة التربية التي تتيح لنا 
مثل هذه الرحلات للاستجمام 
والراحة ولمشاهدة الاماكلن 
السياحية والتاريخية 
والاردن بشكل خاص له في 
نفسي مكاته مهو يلد له ماضص 
عريق وقد مرت عليه حضارات 
متعددة . .وهو سريع النمو 
والتطور ففي كل فترة ازوره 
اراة يكبر ويزدهر فيزداد 
السرور ف تفسي ٠‏ 


الطالبة نادره عقيل 
اما نادره عقيل الطالبة 2 
ثانوية الروضة تقول 


لاول مرة اشارك في رحلة 
جماعية الى الاردن وقدسررت 
جدا لدى زيارتي للاردن 35057 
قالاردن يلد متقدم وبلد يشهد 
نهضة عيرانية وثتانئنية 
وحضارية بارزة وقد التقتيت 

العديد من طالباتالجامعة 
الآردنية وكنست مسرورة 
وزميلات من الوفد الكويتي 
على الحقاوة والتكريم الذي 
لاقيناه وما اعجبني النهضة 
العمرانية .. والجادمعهمة 
الاردنية .. وشوارع المملكة 
٠.‏ والاردن بلسد مسسياحي 
ويمتاز بطبيعة خلاية واتمنىان 
تتكرر زيارتنا للاردن وللدول 
العربية الاخرى لان مثل هذه 
الرحلات تتيح للانسانالاعتماد 


“علق النيس ٠‏ 





ا ا 0000 
١‏ / وزادة ا مالسيّة والبتروال 








تعلن أدارة شسؤونالموظفين بوزارة أ اليةوالبترول في دولة قطر عن الحاجة لشفل الوظاكئف 


تألية الشاغرة بادارةالمواصلات الساكي ةواللاسلكية بوزارةالمواصلات والثقل : 








الوظيفة 
١‏ .ب مهندس. مواصلات_ بكالوريوس هندسة من احدى الجامعات المعترف يها«اتخص ص في يشرف على ادارة وتشغيلوصيانة شبكات واجهزةالمواصلات الساكية واللاسلكية بما فيها البدالات الالية طراز 
0 واللاسلكية 4 مع خيرة عمليةلا تقل عن عشرين عاما في العمل مع القضبان المتقاطعة وشبكات الكوابل يما فيها الكواب ل[المحورية والاجهزة الحديثشيةمتعددة التنواتٍ وشبكات 
المواسلات السلكية واللاسلكيةوالاشراف والتنسيق بيناعمال الهندسة والحركة والعقود | الهوائيات والاجهرة والمددوالالات الهاتفية والبرقيةويدرس ويجهز الخطط اللازمةلمشروعات تنمية المواملات 
والحسابسسات والمخازن والمشتريات لا تقل مدتها عسنخمس سنوات مع دراية تامة المحلية ويتابع تنفيدها . 
ا بمواصفات وتوصيات الاتحاد الدولي للمواصلات السلكيسةواللاسلكية . 
0-5 عل موظف حركة يكالوريس هتدسة من احدى الجامعات المعترقف يها »« تخصص في المواصلات أ يشرف على ادارةٌ وتشغيلوصيانة شبكات المواصلات اللاسلكية يما فيها المحطات اللاسلكية واججهزتها الانتهائية 
0 السلكية واللاسلكية » معثخيرة عملية لاتقل عن عشرينعاما مع احدى ادارات | بجميع انواعها وكذلك يدر سويجسهز الخطط اللازمسةلشروعات تنمية اللواصلات الخارجية ويتابع تنفيذها . 
بلغ 01م" المواصلات السلكية واللاسلكيةمنها عشر سنوات على الا تقل ني اعمال أدارات المواصلات 
: والمحطات اللاسلكية واجهزتهاوالاشراف على الاتسام اللاسلكية بانواعها نضلا عن 
اعلاه بس رن دراية تامسة بمواصفاتوتوصيات الاتحاد الدولسيللمواصلات السلكية 
واللاسلكية . 
١‏ تجاوز يديا ؟ - رئيس الشؤون الادارية مؤهل جامعي مناسب مناحدى الجامعات المعترفف بهامع خبرة عملية لا تقل عنعشر | يقوم بالاشراف على تنه الاعمال الادارية وكذلك الاعمال المتعلقة بالمؤتمراتواللجان والاجتماعات ومتابعة 
1 وبنتي فياك سنوات في اعمال مشابهة معاجادة اللغةالعربية والانجليزيةحديثا وكتابة ومعرنة باللغة | وتنظيم نتائج الدراسات والمواصلات والتوصيات التييصدزها الاتحاد اللدوليللمواصلات السلكية 
1 الطيزة النرئسية . 2 - 3 واللاسلكية والاتحاد العربيللمواصلات واللجان الاخرع المتخصصة وتحضير المكاتبات المتبادلة باللغتين العربية 
م 1 والانجليزية . 
ل الراتب الشهري لشاغليهذه الوظائف من رقم ١‏ الى ؟ بدرجة مربوطها من ٠١1-5741‏ ريال قطري ويهددحسب المؤهلات والخبرة ٠‏ 
اليدد ا - 
0105-5-5 قروط عامة 
ياوى لد يمنح من يقع عليه الاختيارلشغل احدى هذه الوظائف كافة المزايا الملحقة بالوظيفةكالاجازة الدورية بواقع .يوم بالسنة والسكن المجاني المؤثث يصورة مناسبة اوعلاوة بدل السكن وعلاوة يدل التنقل ومكافأة نهاية الخدمسة 
إن ويه والعلاج الطبي المجاني وتفتات السقفر المجانسي بالدرجة السياحية له ولزوجته ولثلاثة من اولاده دون الثامنة عشضرة ميلادية عند التعيين والاجازة وانتهاء الخدية ونلك كل وهدونفقا للتقواعد المقررة بقانسون الوظائف العامة المدنية ٠.‏ 
دك البلا" 5 تقدم الطلبات خطيا باللغتين العربية والانجليزية الى مدير ادارة شؤون الموظفين بوزارة المالية واليترول ص.ب 75 _ الدوحه قطر خلال ٠‏ يومامن تاريخ نشر هذا الاعلان على ان يتضمين الطلب جميعالبيانات الخاصة كالئتن » 
ار الجنسية » المأهب » الحالة الاجتماعية 4 العمل الحالي والسابق مع صور عن الشهادات العلميةوالخيرة العملية علىان تكون معتمدة من الجهات الختصة وكذلك صورة شبسية حديثة واسماء ثلائة معرفين للرجوع اليهم عند الاتتضاء ٠.‏ 
ليله 0 200 
افونيا 




















انه سيباشر العمل 
















ولا يخقئ على 







يز بمجموعها ٠‏ 













يعلن متعهدو مساخ الدواجن 
في وقت قريب سيعالن عنه ف حينه ٠‏ 
ا وخلاما كا يتاع أن الكسلخ على استعداد عند الباشرة 
: بالسصسل» الدواجن التي يوردها < 

3 والمسوقين آلى المسلخ دون أي تميبز ومن 2 مزرعة 


١‏ جميع المعنيين يترد 
أن هذا المسلخ اديت هدك إلى خدمة صناعة الدواجن 


عن إنتثلال ماضيطته اقلب 


دخلنة شريم تمصت مياكق 
بنك الارددت اكقديم 





الحديث في عين غزال 


جميع المريين 


ببة الدواجن وتسويقها 













عه 


























فقد جواز سفسر 


أن) المدعو علي سكيمسسان 
الحسن من سكان سوف - 
جرش اعلن عن غقد جواز 
سفري الاردني والذي اجهل 
رقمه وبداخله بطاقة معالجسة 
طبية ياسمي »> الرجاء مسن 
وجدها أن يسلمها الى اقرب 
مركز الفشرطة او الاتصال مع 
معسكر الزرقاء ل تلفون 1لا 


انتار 


آكى العامل السيد 
عطا اللهغفليب الصايع 
نظرة التغيبك عن العمل مدة 
تلاثة أيام متواصئة بدون ائن 
رسمي فاننا نطئب اكيك العودة 
الى العمل فورا ولا تعنير فاقدا 


لوظيتتك ٠‏ 
شركة مقدح وعطا الله 
للالبسة 





















بسم الله الرحمن الرحيم 
صك صلحه عشائرية 


بعد الانكال علي الله عر وجل» وباسم حضرة صاحب الجلالة املك المعظم توجهت الجاهة اللؤثفة مسن 
السادة الحاج فارس الصرايره والسيد حسن علي الجندي والشيخ زياد ابسو ختله والسيد عبد الحليم أبو عبود 
والسيد عيد الرحمن الحجاوي والسيد يديى الروسان والسيد منص سور القصاوته والسيد ابراعيم العزام 
والسيد جميل الصالح والسيد فايز الخطيب والسيد ماجد الجنيدي والسيد محمد مدمود يوسف والشيخ مصطفى 
مرعي الجندي امام مسجد جناعه والسيد عيد الحميد مسعود واتقسيد محمد صائح المالحي والسيد محمد 
اسعد جياره والسيد يوسف اتلرفاعيو لشيخ ذيب اديس امام مسجد عمر والسيد عطا موسى والسيد توفيق 
العمري ومندوب عطوفة متصرف لواء الزرقاء الشرطي ابراهيم رمضان الى منزل السيد رزق هارون الديخ 
وذلك لاجراء الصلح العشائري فسي حادث صدم ولده 7 اكرم )») من قبسل السائق عبد عبد الرحمن محيد المقامس 
من الحديثه وسكان الوحدات فى عمان وهناك' استتبلت الجامة من قيل الناضل وائد التوفي والسادة كل من 
ائحاج احيد الديخ وقاسم الدي سخ تباعه وراتب الديخ قيامه وجبيل الديخ وعاصم رزق الديخ والعصاج 
داود صلاح وسقيمان ألديخ وسامي رزق الديسخ وفواز الديتقباعه وسليمان بركات ومحيد مشر 
ويحيى كريشان ومحمود أبو علالسه واحمد محمد المعانتي وسعد كريشان ونوآفه شموط وعمر متصورز وعلي 
الكاتب وعبد انسلام ابو كركي ومرسال ابو درويشي وعدد آخر من وجلسوه واعيان مدينة عمان ومعان والزرقساء 
وبعد المداوفة فيما بين ذوي الطرفين نقد تكرم والد المتوفي ونويه وقالسوا فى مجلس ألصلحه بلسان واحد < اننا 
اكراما كله تعائى ولخاطر سي سد اليلاد املك المعظم ووجوه الجاهصة الكريمة نتنازل عن كافة حقوقا 
العشائرية والمدنية والجزاليمسسة والقضائية عن السائق المدعو 2 عبد عبد الرحمن محمد مفامس » وكويسه 
المسبب بوفاة المرحوم أكرم رزق هارون الديخ قباعه ‏ ثم تفضل والد المتوفي وذويه مشكّورين فى مجلس الصتلحسة 
باعادة البلغ وقدرد « مائة دينسار » الذي دفع لهم سابقا عند أخذ عطسوة الاقيال . 


وقد قابلت الجاعة والحضور هذه المكرمة من والد المتوفي واهالسسي مدينة معان الاكارم بالعرفان والتقدير 
للا ابدوه من كرم الضيافة والصفح والتسامح الذي ينم.عن اصالتهم ورفمةخلقهم العربي وقد محيت الساية 
ورفعت اثراية البيضاء اشعارا بالملحوالتسامح وحل الوتام محل الخصام. وذلك بوجه كفيل الدفاء الحاج داود 
قوده صلاح وعشيرة الصلاحات فيمعان واتزرقاء , 
































مطلومب» معاء و ساد 
تعلدن روضة العلوم و رسي ى/جببل ماه 


عن حاحتها ألى معلمة للاطفال وسكرتيرة ويفضل آن يكون للمتقدمات 
ميول فنية .. المراجعة مع روضة العكوم والموسيقيى 


جبل عمان س 


الدوار الثاني خلف السفارة الاميركية ل بجوار مؤسسة 


التلفزيون/تلفون 464511/عمان/ مابين الساعة ١‏ صباحا حتى " مساء. 





اعلان / تعلن 


1 ةاكز الزكيه للترسيب 


د 

في مركزي جنفينور وسارولا « بيروت - لينان 4) عن 
دم الدروس ف ؟؟ شباط 19951 . يرجى من كالقئة 
الطلاب المسجلين والراقبين بالدراسة الالتحاق فورا . 


ا 












فلتركرعلى الجوابب الِإيججابية 


يقلم محمد علي آبو حمدة 

بمد الاطلاع تلى هامسيات الكاتب الاستاذ ووكس العزيزي امنشورة ىق 
جريدة الدستور عند 1.34 تاريسخ؟ 15/١‏ م أود أن ابين الامور 
التالية آنتصار؟ للموضوعية والامانةاللمية : 

١‏ م آن الطريتة التي يحكتسسزىوبها الكاتب من التاريسخ ليسست 
موضوعية ألبته ., اذ لايجوز لاىامرىء مهما كانت اعذاره أن يافصمذ 
الشريط الاسود وينحي اوجه الفضلذلك أن كانت المصادر آمينة وموتوقة 
فكيف اذا أكانت الملونات وس سو الاختيار 5 

اقول ذلك وبين يدي قول الرجل :حل اللحية عند العرب والثورة ٠.‏ 

وأن امرءا مهمسسا تناءت عنسهالموضوعية ليصى في قرارة نفسه ان 
هذا الاختيار ليس الان موضعه وليمت الصحيفة مكانه وآنه اليشعر بالتهكم 
الخفي على المرب وثوراتهم » وانيلاعجب كيف احب العرب واسخر منهم 

ثم اما هي الاضافة التاريخية التي يعطيها للقارىء السيد روكس المزيزي 
باختيار اخبار المجاعات في مصىر في .+6ه > أهل فى هذ؟ افاق رحييسة 
يسعدنا ان اتقدمها ؟ ؟ 
واي قضية عملية يريد أن يقديها 37 

؟ لس أن الطرينة التى يسوق فيهانصوصا تاريخية ليست من الموضوعية 
في شىء منها هو يقول أن راتسسبالجندي الراجل قي العهد الانوي 
كان ماثة درهم شهريا ثم يضيمة تدخله في النص : أي نحو أربعين 
دينارا فى السنة . ثم يضيف حدسه_ والتاريخ وقائع لا تؤخذ بالحدس ل 
ويلوح تنا ان السناح قد خنضسسهذا المقدار الى ثمانين درهما غسي 
الشهر . 

ويتينا فان التسارىء سيخسرهجبالانطباع السيء عن قلة ما كان 
يقدم فلجندي المحارب من عطاء . وئوإن اتكاتب كان موضوعيسا او اراد 
الوضوعية لببن القيمة الشرانيسسةللمئة درهم في اللشهر ولكنه كم يفعل 
وابين أن الملة درهم كانت في العصر الاموي تعني عشرة دنائير ذهبا . وق 
خطبة الامام علي كرم آلله وجهه : 

لو ان لي بكم يا آهل العسراقبكل عشرة من اهل الشام وأحد؟ 
صرف الدينار بالدرهم ٠‏ 
وهو نص عنوي دبين قيمة الدينسار بالدراهم . والدينار الذنعب الخائص 
لا اخائه ينقص اليوم عن عشريسنديتار! فيكون راتب الجندي الامسوي 
هو مائتا دينار شهريا . فكينانذا كانت الحاة رغدة وكان الناس 
في سمعة . وكيف اذا عام الكاتب أن الخروف كان يباع قي بقداد ايام ابي 
جعفر المنصور بثلائة دراهم فقط ؟! آتراه يرجع عن مقولته هذه 5 

وفيٍ الخنام ؛توجه لحرري الصحف الكرام أن يتدظوا لحجب بمضسس 
الموضوعات الني تلقي ظلالا قانمسةعلى معان واضحات ٠.‏ 







يسرها ان تعلن وصول الخبيره العالميه 
٠9 ٠‏ 


511 مك16 15310 ه21 
















يتاع التصائح والتوجيهات لعلاج بشرة الوجه وعمل 
الماكيا. المجاني لسيدات وانسات المجتمع الاردني وخلك 
ا المواعيد التاليه ٠‏ 
الجبعه : ؟ !ساسالا صيدلية الكليه/رجبل عمان/تلفون 








6٠ 

السبت : 1-14 سام صيدلية الجامعه/جبل عمان/ تلفون 
يلاق 

الاحد : 5١؟سا/ا‏ صيدلية يعقوب/جبل عمان/ تلفون 
2 

الاثنين 17س؟سالا صيدلية بشن ق/جبل اللوييدة رفون 
إن انا 





الثلاثاء /اأساساك/ صيدلية حبايب/جيل عمان/تلفسون 
1 


الاربعاء مأ؟سا/ صيدئية الاسعاف/جيل الحسين 
تلفون ١١5١؟‏ 

الخميس 1-19 مؤسسسة تشارئز اوقا ذي رين ز/ 

قرب دريد زهران/حبل عمان/تساريع, أببو تمام/ السدوار 
بع تلفون -225 

الجمعه : .]ساس صيدلية ا عمان/تلفون 
لك 

وف مؤسسة تشسارئزاوف ذي ريتز 2 قرب بريد 

زهران حبل عمان شارع/ابى تمام/الدوار الرايع / لفون 


يسو ل رصمل لوم سيمع وجدجوواه د لد : 





إٍ قسي الايام التاليه : # 
ٍ السبت 1]س سالا 
1 الاح 1 اكسالا 
الاثنين 





ساس سكا 









تشاراز أوف ريتز ترحب 








مطئوب عاملات خياطة 


أزييباء ميويمبيا 


عمان ‏ جبل الحسين م دوار فراس - قرب 4 العمل 
بحاجة الى عاملات خياطة وسكرتيرة 
الراتب حسب الكقاءة والمراجعة شخصيا 
مع السيد غازي الصوص 


ع بس ميج جيم سجر + 21 جم اه 27 حر 





سل معقرت كنال وار البناى 
تعلن يآن الموظف عبد المعطي محمد حسن أيو حميدان 
قد ترك عمله في قسم المحاسبة ولم يعد له اية صلبة 








يمدر عن المذكور ولذلك جرى نشر هذا الاعلان . 


0-0 له نيج 




















بشركة محلات الكيالي ولسنا مسؤولين عن اي توقيسع 





مؤسسة آاثقاء الطرق في السعودية يحاجة السى 
الشواغر التالية 5 ل 
١ع‏ مهتدسين مذتيين يخبرة لا تقل عن أربع سنوات 
وخامة تي اعمال الطرق . 
؟ س مساحين بخبرة لا تقل عن + ستوات في اعمال الطرق 
على من يرقب بالتعاقد مراجعة مندوب المؤسسة فى 
قندق الاردن غرنة رقم 11لا ولك من الساعة التاسعة 
صباحا حتى الثانية عشرة ظهر! ومن الساعة الرابنعة 


حتى السابعة مساء يومي الاثنين والثلاثاء 17و17 الجاري 


تعلن لجئة العطاءات في مديرية أشغال محافظة أريد ٠‏ 

عن طرح العطاءات التالية : 

١‏ عطاء تجميع وتحميل وتوزيع 1١1... ٠‏ * أحد عشر 
ألف متر مكعب رمل سيل غير مار من كسارة من 
السيول المجاورة لطريق ارحاب الياشمية ما بيسن 
كم مر؟١‏ ب هرلم كم . 

؟ ‏ عطاء تجميع وتكسير وتحميل وتوزيع « 1.0 ”» 

. عشرة الاق متر مكعب رمل سيل مار من كسارة 
من السيول المجاورة لطريق رحاب الياشمية من 
الكيلى متر مر]١ ‏ فرلم كم .000 » 

ل عطاء تقديم وتوريد « 1١...‏ » احد عشر الف متر 
مكعب حصمهة كسارات صئف « ب ٠»‏ لطريق كقرتجه 
الاغوار من الكيلو متر صقر الى الكيلو مترام ٠‏ 

5 ل عطاء تقديم وتوريد ٠١٠٠٠‏ 4 عشرة الاقف متر 
مكحب حصية كبارات منقا:7 1© لطريق عتريجة 
الاغوار من كم صقر الى كم م 

5 تقديم وتوريد 7 .٠.(‏ » ثمالية الاف متر مكعب 
حصمة كسارات صتف « 1 » لطريق المفرق الاحفايفت 
مابين الكم 55-- ٠.3535‏ 

1- عطاء تجميع وتحميل وتوزيع « ...0 » خمسة الاف 
متر مكعب رمل سيل غير مار من كسارة من موتع 
الغدير الابيض لطلريق المفرق - الاجنايف ما بين 
كم56 55 كم. 

قعلى من يود الاشتراك من متعهدي الطرق من كافة 
الدرجات مراجعة قسم العطاءات في هذه المديرية لاستلام 
حداول الكميات والشروط والمواصنات مقايل كمسسة 
دتائير للنسخة الواحدة » علما بأن أخر موعد لققلول 
العروض هو الساعة العاشرة من صباح يسوم الثلاثاء 
الموائق 1995-1-1 6 وكل من لا يرفق بعرضه ثكيكا 
مصدقا أو كفالة بنكية بقيمة /1٠١‏ من قيمة العطاء يرفنض 

عرضه -. 

ملاحظة * اجور نشر الاعلان على من يرسو عليه العطاء. 

رئيس لجنة العطاءات 
مدير اشغال محافظة آريد 
المهندس معتز البلبيسي ‏ 




























































م ا ه» . 0 
جرلة تونق عرعور داولدده 
بحاجة الى موظفين لكتبها قي عمان ممن لهم خبرة في 
الاعمال التجارية والمراسلات باللغة الاتجليزية 
المراجعة : شخصيا ف مكتب الشركة ل شارع اللك 
حسيسسن ٠‏ 


مطلوي عمال فيس لدعمل ف الذار:© 


شركة بحاجة لملء الوظاتئف التالية : 
كهربائي » لحام كهرياء » عامل دكت 
ع الخبرة لا تكل عن خمس سسنوات ٠‏ 
الرائب يحدد حسب الخيرة والكفاءة ٠‏ 
د للمراجعة يرجى الاتصال بهاتف 1١/8؟؟‏ وهاتف ١٠8/1/؟‏ 
ل عمبان 


3 




































مواسرجي » 























6 00 اي موْ شل عالس 
شركة كيرى بحاجة الى سكرتيرة ذات كفاءة جيدة 


تتقن الطباعة باللغتين العربية والانجليزية وتجيد الانجليزية 
كتابة ومخاطبة ‏ 



























مَطلوبتٍ مت وظطفضين 
الجمغيرّ الملكينَ لحمايَنَ الطييِت ' 








يرجى من الراغبات باشغال هذه الوظيفة تقديسم 
طلباتهن الخطية مرفقة بالاوراق الثيوتية بواسطة «اصندوق 
بريد 111 ب عمان » ومبينابها العتوان ورقم الهاتسف 
خلال فترة أقصاها اسيوع من هذا التاريخ . 













بحاجة إلء الوظائف التالية : 

١‏ مأمورين لحطة الشومري للاحياء البرية ت 
الشرونة للالية : 

ان يكون حاصلا على شهادة التوجيهي أو ما يعادلها. 

0 الزراعة وتربية الحيؤانات ٠‏ 

أج - ان يجيد اللفة الانجليزية . 

د أن يتعهد بتوقيع عقد معز بكفالة بنكية للعمل مع 
الجمعية لمدة سنتين على الاقل . 1 

ه أن يكون أعزيا أو 0 للاقائة الدائمة غي محطة 
الشومري ٠‏ 

؟ - منتش ب سائق ٠‏ لا يزيد عمره عن الاربعين عاما 


تتوفر فيهما 
الراتب جيد جدا يحدذ حسب المؤهل والكفاءة والخبرة 


الكدير العام 






















أعلان من منوزارة ة الزراعة 
تعلن وزارة الزراعة عن حاجتها الى عشرة سائكتي 
تراكتورات وميكاتيكي سيارات درجة تبحسنة أوائ فمن يأنس 
بنفسه الكفاءة ويرغب في العمل ي يمكتهمراجعة رئيس 
شضعية الالات ف الوزاره مصطحبا منعه رخصة سواقة 
الترأكتور واية اوراق ثبوتية اخرى . 

: تقبل الطلبات لمدة أسبوع من تاريخ نشر الاعلان 

: مروان الحمود 

وزير الزراعة. 


والاعمال الميكانيكية ٠‏ 

ل طابعة تجيد الطباعة بائلفتين العربية والانجليزية 
وحفظ الملفاآت ٠‏ : 

الراتب جيد وحماب الكفاءة . 

للمراجعة يرحى الاتصال بمكتب الجمعية ‏ جبل عمسان: 
الدوار الخامس - هاتف (( 21549 ٠.)‏ 

دوميا من ألساعة الثامنة صباحا حتى الساعة 11.٠٠‏ بعد 




















اعلان 

١‏ تعلن لجنة عطاءات القوات المسلحة الاردنية عن 
طرح العطاءات المبينة يأدناه للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية 
فعلى المتعهدين الراغبين الاشتراك بالمناقصات مراجعنة 
سكرتير لجنة العطاءات لاخذ التفصيلات اللازمة . ْ 
. ؟ - تقبل المتاقصات من اليوم ولغاية الساعة التاسعة 
والتصف صباحا من اليوم والتاريخ المبين بجاتب كل ماده .. 
سكل عطاء لا يرفق بكقالة ماليه أو تحويل مالي مصدق 

معي 1 يرفض ٠١‏ 
س أصابع دروبس - يوم الاثنين الموافق 6١1-؟سا“/اة1‏ 
0 ايوم 'الاثنين الموآفق 21--؟ك"“اة1: 
ج الحم دجاج مجمد - يومالاربعاءالموافق/!١1-ا/1591ا‏ 
دس حذليب سائلمعلب - بوم السبتالموافق.1 "!19 
هام كاكاو معلب - يوم السبت الموافق ٠ 157-2٠١‏ 

لجنة عطاعءات 

القوات المسلحة الاردنية 


تحتاج الى 2 
مهندس تفتيثى عدد « ١1‏ ) : 

تحتاج الشركة ألى مهندسر عربي » ويفضل الكويتي 
له ما بين .٠؟‏ و.؟ عسنة من العمر ليعمل في قسم خدمات 
الهتدسة . 

يتولى قسم خدمات الهئدسة مسؤولية التأكد من 
معدات التشغيل المستعملة في جميع متاطق و 
صالحة للعيل بصورة مأمونة وذلك عن طريق فحص هذه 
المعدات مياشرة وعن كثب وأكتيارها دون اتلاف أي جزء 
منها والتنبؤٌ بالفترة المتيقية من مدة صلاحيتها للبسصل 
واختيار مواد الانشاء واختيارها ووضمع المواصفات الخاصة 
بطرق الاصلاح والاساليب القنية للحا 

يشترط في طالب الوظيفة ان يكون حائزا على قوسادة 

جامعية في الهندسة الكيميائية او الميكانيكية أو في 
الميتالورجيا ‏ أو ما يعاتلهها . 

ويفضل أن يكون عضوا مشاركا في معهدٍ لليتدسة 
وان تكون لديه خبرة لا تقل مدتها عن .ست سنوات في 
التفتيش علئ المنشات النفطية أو المعامل الكدميائية أو 
الغلايات التي تولد البخار . بيد انه سينظر في طلبات من 
لهم خبرة في تصميم أو صتع أوعية الضغط . هذا وان 
معرقة عملية بالطرة ق الانجليزية والامريكية المتبعة في صنع 
اوعية الضغط وفي وضع المواصفات ده يالمواد 
اللازمة أمر ضروري ٠‏ 
١‏ لايعل المرتب عند البداية عن 975؟؟ دينارا كويتيا في 







































الطليا تمصحوية بد من الشهادة 5 العليبية 
وتات الخبرة على العتوان لتقي ؛ ؛ وتلك قٍ موعد 
إقصاه : 


شركة نقط الكويت غ2 تلى ٠.مءك‏ «( 
قسم التوظيف » 

الاحمدي » 
الكويست ٠‏ 








تاسشيونتال 


1 لضيد مسحدودة - يادروا اسك يوون اع 





0 8 تمت لصندمة 


عماتتب لواف 2 نيتنا 








٠‏ وينستحسقن: الحطنؤقن :غلئ” هذه الختودات أقوك اي ميف وحوهيع 


لديه رخصة تقيادة السيارات وله المام باللفة الانجليزية |. 





لات كارب وطاق ويه 





جر الاك التجارية وطاق التسوية فق غماز لكاقة عل . 59 2 


هاتف و لين عمان جيل اللوييدة . 


كصالة ملاامنة لعرض المغروشات ونلاثات والاجهزة م 5 : 


والادوات التزلنية َِ 





[ 0 


الحوادث : سياسية اجتماهية لبئانية 5 1 59 

: اطقال مصرية مصورة . <١‏ 3< © 48 !6 ى الك 
ا : سياسية كاريكاتورية لبنائية ٠‏ آم الخفية بي 
الشبكة : قنية أجتماعية لبناتية 3 1 : لمحتا 


2 ل 3 
آخر ساعة #حياسية اجتماعية مصرية مصلورة 1 0 لاله 





سمير. ‏ أطفال مصرية مصورة م !ل“ ونيم عكما 
مياة الامة : كويتية جامعة " ' 185 شين مسن 

: اطفال كويتية مصورة <١ ٠‏ - 110 . ابن الذيا'ت 
حواء : نسائية اجتماعية مصرية . 1 اعمط 2 يء* 
سن 2 قصصية مصورة لبنانية. 1 0 اك اي 1 
طبيبك الخاص : صحية .نفسية مصرية 00000 مت1آ1 أ . مسائمه 
الكواكب : فنية اجتماعية مصرية ٠٠١‏ لنر' اموا 
الحستاء : نسائية اجتماعية ليتانية 1 0 وك اكد 
عالم المراة : موسوفة علمية مصورة تسائية ١ 10. ١.‏ ابيويشات لل 
البلاغ : سياسية ديئية_كويتية : 311 ل مبابيس م 
الهدقف : موموعة علمية مصورة مصرية 3 5 يال ارم التونسيي 
صباح الخير : اجتماعية كاريكاتورية مصرية' 4 وني 5 
2. عدد ممتاز » غيل لتساء 


شوكةاتكرياء ء الازو جه سسا 


00 ش *" تيا وال 
اعلان الى كافسة أصحاب إلصانع :. ست عقوانه 


والمشازيع والمؤسسات: العامة وألخاصة. 7 إنال مباطا 


واصحاب المباني الكبيسرة 


تعلن الشركة الى كانة اصحاب المصائع والمشاريع.” 3 
والمؤسسات الخاصة والجامة واصحاب الميائي السكنية إن إن تيري ها 
داته الشقق والادواز المتعددة وجمعيات الاسكان التغاونية ١‏ اللفت ٠‏ و 
واية مشاريع اخرى تحتاج الى التزود بيالطاقة الكهريائية ٠‏ ابييق 
وجوب تأمين اماكن او مولقع ضمن إراضيهم التي ستقام ” 


: يل مذ لسري ون فر سحل لي 20 ااي .يله 


الكهريائية اللازمة لها الشركة من تغذية مشاريعها ,'ث مادا 


بالطاقة الكهربائية بدون تأخيز » والشركة ترحب بأية .لش 
ااستغشبازات فنية أو معلومات أخرح “تعلق بهذا الموضوع 


1 لسيء متله 
باعداد اللخططات .. لا نطلب ؛ 
ال باعلا سر 09 
وتآمل ادارة الشركة من كانة العنيين التعاون مفهساء..2 لله بويك أمدن 
حول الموضوع ومراجعتها. قيل المباشرة بالبتاء حيث انه ث0 ولام 
يتعذر ايصال التيار الكهربائي لاي مشروع لا يتوفر فيه سلعسي رد 
مكان مقاسبٍ لاقامة مخطة التحويل الكهربائية المطلوية . لادب 







الجديدة يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق ومين ١‏ م 0 
الساعة الثالثة او الساعة الرابعة بعد الظهر + 

يرجى من الموظفين وإلطلاب واصحاب الاعمال الذين ... 
يرغبون في الالتحاق بالدورة التوجه فِِ الموعد المذكور اعلاه ' 
لتقديم القحص المشار اليه ٠‏ | ' 











مدير المركز 
يوسف موقن 


هه مه 










تعان مؤسسة ادارة وتنمّية أموال الايتام عن رغبتها في ر سر اللو 





جيل عمان ‏ شاوع الرينيو - 0 0 
للمراجعة يرجى الاتصال بالمدير المالي ' ' 5 : ببس 7 
مإوسسة ادارة وتنمية' اموال الايتام ١‏ جر 
































لمر عزيزي القارىء ! ٠.‏ -سيق أن كتبت مر تين اثفتيسن 


ل : 
0 ا وأاني سأعود فيما بعد 
س: ىس هذا اللون مسن« السندويشات » ما دهت 
1 زنها من كتابي لي 0 : 
برية خفيفة وظريفة ! ٠‏ ءهذا الكتاب لب - الى 
. ب - اخوة له بسع ع ات 0 لطع د الى 
: الطول الانتظار ٠ ٠‏ مادمت لا احمل » ولن احمل في 
اد رمال بطاقة غوار ‏ '٠-والان‏ عزيزي المقارىء .. هلم 
١‏ بي الى السندويسات ! المطبوخة شعر! .ومن 
١ 3‏ مائدة ٠‏ :2 فتايش - 
الشاعر ( بيرم التونسي 4 والشتاء . . ؟ 
الشاعر اخرحوم بيرم التونسي :- 
19 ل الشتسنساء 








ويزيد الجسوع دائني 

داري ودور الاترباء .الى 

لله تسالي أجعل انار جزائي !1 

أسعد رستم » وصديقه « سالم » 

“الا الشاعر الساخر اسعد رستسوتال في صديق له اسمه سالم وكان 
لاد هجالحية اسعد رستم : سل آارخيت نذعني 2 لا 2 لادعى كاتبا 


03 و فلشلا ؛و شاعرا او عسالمسابل كي ترد مسبة عن الهم 7 


ارا / رفكي يرى المتشتوم خيها ب ساما سم 
ا الرياح والسقينه - : 
شاب الدأزين جيني ناصف قاضيا بالصعيد .ومرة ركب سفينة من بلدة 2 اسناءتك 

بلدة اه فهبسست على السنينة رياح عاقت سيرها » واتعيت 
أمة رإوها فقال : 

١‏ لبعز هنا ل افلنة خا سيف الاق اتويات لسوت 
١‏ 0 ان الريع من أدفو ‏ علينا | ل فاتقو يا رياح عليك ‏ اتقو 
دك الضرتان ٠ ٠‏ 

ارسلت الجديدة الى مرته سا القديمة هذا البيت 2 






اب 'لمسله,: يسقوي الثويان : ثوب اليلى ١‏ وثوب بايسدي البائعين جديد ؟ 
صسدى أل باجابتها القديمة : م 
93 غؤادك حيث شئنت من المهوى ما الحب الا للصِيب الاورل ٠ ٠‏ . 
اللفت » والفحم 1 


2 إناظر شاعران : اسود > ابيقي قال الاول مناخرا به : ا 
20 '. قرا ان المسك لا ثسيء مثله وان بياض اللفت حمسل بدرهم ؟ 
نة ب ينغ سواد العين لا شك نورها وأن بياض العين لا شيء فاعلم ! 
: :.رفاجابه الشاعر الابيش ‏ : 

24 تر إن الببر 8_6 شي مله . وان سواد الم 0 لضفا 
عربت نب رخثل.. الدين ن ومول ول جا ان اسيوة اهل_جهنم ؟ 








التقى شاعر بانس بالشاعسرالمصري س مصطفى حمام - وكسان 

عا او حو حك و كع و عدا ان 

:ل يستلف منه اريالا © وخالطسسهبالبيت التاقي : 1 

يق العمر سلفني ريالا 

أبادر حمام بالرد قاتلا  :‏ - 

سا ليوط لانن ا الى غيري » ولا تطلب محللا. . 
0 ناذا لم تتزوج ؟ 





واقسم أن يمرد إليسك حسلا 


أشاعر القطرين س خليل مطرآن مسال الشاعر الاسود امام العبد ‏ 


سس ف تتزوج ؟ 
يليه : ل 

دجفيلسي »> وانت خير كليسسل 
< ينوكل عدم كين 


لا تلم راهبا يقير ليل 
واجتماعي بها مسن المستحيل ؟ 









كر ٠‏ الشييد العرية لصناعة 
تلم الحبر نجاف و١‏ نإ شى 


١‏ 5 صندوق بريد 8655 تلقون 93111؟ سل عمان 
فذثا " عن حاجتها الى ما يلي للعمل في المملكة الاردنية الباشمية 


1/17 !#1 مهتحدر ميكانيك تتوغر فيه الشروط التللية : 
8 1 أن يجيد اللغة الانجليزية او الايطالية ٠‏ 
بعد الت ا ب ل يقيل الاقامة في موقع المصنع قي مدينة ريد ٠‏ 
05 اج س يقيل السفر والتدريب قي سويسرا لمدة معينة 
محا > على نفقنة الشركة ٠‏ 
| || دس يفصضل من له كبرة سابقة ى 
والاه | صب الراتب مقري - 
و- أن يكون اردني الجنسية وحسن السلوك 
والسيرة ٠‏ 


ن خريج أاحدى مصانع الصناعة في اللمملكة 
- .. وعمن لتوغر يك لسر ير 

- يفضل من له المام باللغة الانجليزية او الايطالية 
ميا سا يشتوط أن يكو له المام بالكهرياء والميكانيك 
0 م يقبل الاتامة قي موقع المصنع في مدينة أريد ٠‏ 
2 يطل "التق التدريب في سويسرا وايطاليا لمدة 


1 5: 


0 0 معينة تقرر من قبل الشركة وعلى نفقتها - 
1 سه ه ‏ يفضل من له خيرة سايقة - 
نأ 1 و ب أن يكون اردني الجتسية وحسن السيسرة 
بوينه غاللة * والسلوك ١ ٠‏ 
بعر 


0-3 
00200 


على من تتوغر يهم الشروط اعلاه الرجاء احصسار 
# الاوراق الثبوتنة والحضور شخصيا لمقابلة اللجنة في مكتب 
الشركة الكاثن في 'عمارة الوليد - الطابق الخامس ل 
توار فراس - جبل الحسين عمان - 

يوم الخبيس المولفق 15-؟ سالا من الساعة العاشرة 
5 ظهرا ومن الساعة الثالثة حتى الساعة 









المدرعات التابعة للحركة الشعبية لتحرير انفولا ائناء دخولها مديتنة 





























مان ص دهيدة 6ه 


إتصبالات -صد يشم 5 
















مسشروع 






مشروع 
قطع آراضين مَدينَة 


.عادك فى ابغولا 
صورة لاسلكية من آب ا 


مطارعمكان الدوي 
مستريوع | لكوسمه 


سدالملك طلا ل ماه الماءساشقً 


-تجاركت - سباي ” لفنادق والازهاث .سكن 








وعير الهاتف تشترى قطمة. الارض 


٠. الاعوام‎ 


المطروج هو : 


الدولة .. ؟ 










ليلة الميلاد ٠٠٠‏ 


الى هيئة الامم .. 
حضرات مندوبي العالم 
ترجموا بلساتكم لكل ابناتكم . 
قصة العدم 3 
قصة اللاجىء» المسكين ٠.٠.‏ 
وحكايته مع البرد .. والالم 
كلعيوا .. 
انطقسسوا ... 
طيسسر السلام القسادم 










وعذاب اليسسوع .. 
ودرب الالام . 





بنَةالعسه 








وآمسسه تبكلي . 
ا ابوتلسسسيك اللجراي 5 
| تعرفموسيقئ الصيت . 
اليوم ... 




















والبرد شديٍد .. 
فى ليلة اخيلاد ٠.٠.‏ 


عادل شداد 
مك5 


و ومصدرغطي تتطلعاتكم في مجالات اكتطور وإكصعصحيس ... 
> ١١اام‏ موالهعا ص الحا العات». أ ايام م الإِسسواضات لبر الوط « هأ كرصن أل 


عارض من .5 دول هه اج بلا صلل رسميا - 


لمداثامعرض ق الما مابين اذار ‏ صرميران 19171 


مض ميلاوالجاي لايع وافزيرع ١5:‏ الى 9 ترايت 
وروا لحرض ,دوب السابع عشر: التقئة والتكييف التي هوالانئارات 
القاكية - صنانون ,لسيرصيلع - 7-9١‏ آنئامس 

معرض يور وك رسيا لاق ظان ه080 20 عرض فالات لطيز 


يعَام مرت كل عاميدت 5- و أثام 
عرافيائيا 1/1 618811411876 ١‏ العرض لوطي بنتاق لطت وض 
الطباعة مشعساعات عمل وتضييع بمورعه 14-4 انام 
مياسن "ا 76 2185 السوننم إلروفي لد ماته ل ربإضة رالشيائة 
1 ا اذام 
بورشم مودمونع ‏ +-الممنإنروي ناعيرانات حردي لشم لاوا 
1 5 ل ادام 
نزفا ستو 511هللها ا د المعرض الروك الثالك زات وانشايات 


واجميترة غيل ارييس والاظطي علوإ نابض والاي رالصياى 19- ؟آثار 


كل صدسر) يمل لماخ عش باعاط 04415 1291 2- العلاتوت, نرم لجار شل 


معد - امضاع لقي ك نرج ة؟ وام نيسان 
9 ميف المالت والرلز نويع 1415605 334 اشوى. الروك ددرنس وثنام 
التنفريددع راليراص الرتَائصّة . 1 م ؟ فيمئات 


عباط دزيارة معرض ميلابنالصناعي, والعرض التجاركي مضيس بمبرالعملك -- 


يز ملس لوسرلل على نسيزة مى كا افرع معروش ميلريت ازع يسما لزعل مع 
بباط ركيري على لوا لما بالمثة من ,مع روضات. قراس ب نفاتالوع باللغات ارغلزآة 


والضسة واللطانية دالدسزاليّة سر عملية طراعع لرعا ل لعزال مررصميع أخاوالعال - 
(منرمظ 





فلورركرعبرباك 76 عه لله 0808© «اناام 
'الوايسعليكية الوواية زفت لتصمي ء ومع طكيندة المينانيكية وإلكربائية 


ان مط معرض ميلاي ف رتل سؤ ولت أيه تَعسِات ف الراعيد ا معد عسوا هرا لعن منقيل | 


حي روثلا 76 1-90قل: العرصل الروفي نوات لنظ_والميات - 


ها( إسسيانل 
اكسيراي 7617 8 60 7ع .. المرضرلروك لامرزر_والزيشاوات ا لعاترية املق 
والصسويته. لا كارن ايا ل 
مستان. *ه 51‏ :-التض واي سالاد الذلات .)اع ابسلارل 


تيرتجال 01 101729811481176 العض الرري ا خاسن الذي يقام ل 


عامين ) لرّددت اقتب وتعسيمه وترابهط - 44-6ا ينان 
سلا سيل لفاس 8001ه5 5713 :- ا معضى لدوك ترات تنيع بزيات 
وا لميريات والزعزاضل ١‏ لنشسيرة. 3-6 أإمميال 
ميل سابع والعترورت اعطاق 2995 :- لسرن إلرمطاك الرضائوا جلت 
(صاويت د فكب ) - م صررمائت 


:- اطعض ا قامس للرصوزة 


والالكشرنية - ٠‏ وا صرمايت 


: فيرو ريلوانارس والعطويه ‏ 80721017لاء طنة 2 -, لعناكر ةلودك 


تريس بلراخنية وللفرسس اللراكة - ١06‏ صرزراي”ت 


مفزجست 7607 57ها" :- المعرينضه ار وض فليو متاح اطاط - 

5 65-6 زعام ] 
رط للعذرمات ويطاقات زيار رالة نانع عن :ع اهلها تمائطع1ها معام 
ماله الات زه 


20110005501 18860 
ومس سمشل معينن ميلد : المتال توشتورمرا. م ولأضااكة 20145 
كيف 

عبات د الشدت - قائف : لكشم أرصوي ١1519‏ 50 


لجان تم 





: التجارة الى مق بدو رقائتة 
هده ُ 1 ' بلعم 
٠‏ 22 . 25 0 

في الوقت الذي تسعى فيه وزارة 
التموبن والتجارة والصناعة للحد مسن 
ارتفاع الاسعار . وارتماع الارقام 
القياسية في نكظيف المعيشة وتناسبها 
مع دخل الفرد » ويدأت بممارسة 
صلاحياتها المخولة في مراقبة الاسعا 5 : 1 
على المواد ل 0 ان ١‏ لاح اخضاع بيع وكرإء. الاراضي 
.. وارباح مذهلة خلال آيام .. يل 


وتباع » والفرق هو اما يعادل العمل 
العادي لاي موظف على مدار مئات 


وما من شك أن كل فرد هينة 
يسعى لتامين مسكن له من خلال عمله 
وبئل الجهد المقابل . والسؤوؤال 


١‏ ألى اي حد سيقف عنده 


هذا الصراع اذا لم يخضع كراقبة 


؟ اهل الموظف الذي يذل 
ويقدم سيبقى برزح تحت طالخغة 
اجرة السكن. المرتفعة ‏ ألتي ‏ نستحوذ 
النسية العظمى من دخله الحدود ..؟ 

؟ ل حتى لو استطاع ان يدضع 
حصيلة اعوام العمل مضافا اليها 
حصيئة عمل اولاده مقابل قطعسسة 


يحكسي تنكم حكاية الجوع .. 


ذات يسوم .. في بيت لكحكم 


الطفسل في المفارة . بيكسي. 


الاطفال كلهم ديكون . . يحزنون 


ارض ككفي فقط لسكنه . هسسسل 
بمقدوره آن يستدين ميالفا من أجل 
بنائها .. 5 


ألحد من الارتفاع المتصاعد في تجارة 
الاراضي . 

؟ ل التعديل من نظام بنك الاسكان 
بحيثك يشمل قطعة الارض ضينْن 
أطار 2( ائيناء ٠»‏ 


ومن منطلق الموضوعية ارجو ان . 
أقدم وجهات النظر التالية : 


إاراقية الحكومة » مع وضع ماصسل 
زمني بين البيع والشراء الا اذا كان 
من اجل البناء . 

؟ الزيادة في حجم المشاريسع 


؛ س توجيه التوصيات الى هندسة 
البلديات يخصوص الفرق ق عده 
الشقق على نفس قطعة الارض ٠‏ 


الاصلاح من الداخل * 

كثيرا ما نسمع كلمات تشاؤمية اننبت فائما تنم عن ضيق الافق وقصر 
الرؤيا فنحن عندما نقول لا احد يصلح باستئناء انفسنا سرعان ما نود 
الكنيرين يشيرون الينا باصابع الاتهام ومن المعتقد أن الانسان يقيم الناس 
من خلال نفسه : فادا تقوقعنا وقلنا ان آلكل طائح فهق هذا يعني انمنا 
غيرنا الواقع لا » غاذا كانت المجتمعات هي مجموعة من الانراد نعلى كل فرد 
ان يبدا باصلاح نفسه وعندها سيقول الجميع أن الكل صالح وان لا حاجة 
الا مشاهدة هذا الصلاح على آرض الواقع والتنفيذ . 

عيسى عبد الله النبر 
الزرقاء 


أعقي وعمودي : 

٠. يلد عربي » بلد عربي‎ ١ 

؟ - مبلغ » زمن ٠.‏ 

+ - سارق معكوسة » فى الوجه »وادي في الاردن . 
1 أحد الاقارب » مكان مرتفع , 

ه - قرية اردنية » بحر ٠‏ 

٠ س شبكة بالاجنبية » أرشد‎ ١ 

/ا ‏ احرف متشابهة » عكس نهار» كرف تصب . 

- شرط معكوس » حيسسوانمفترس ٠‏ 

5 - أداه حرب قديمه ©» اسم علمومؤنث, . 


الحل السايق 

أهعي : عمودي : 

أ سا ئمس الاصيل ؟ سل ا قا »م 

صم ؟ - آم ) سد يييي ©» سسد 

هعديم »ا نت 5 اتدل ء لي »يا 

لام للث2..لم 6 عب سبمير صيري 
5ع كير مصصمود ٠‏ 








؟ اسامي »© يد 5 ا يافا » ر كان 
ه سيمل » صم" آم » ييي »> 
حب لاسا ص ص > رمم ب أسد © يو 
5س مستير , 










تعلن وزارة الْْقْله عن حاجتها الى مهندسين من كافة 
الاختصاصات ومخاصبين جامعيين حسب الشروط التالية: 
١‏ - مهندسون ملطييسون » معماريون »© ميكانيكيون 
وكهربائيون بخبرات تتراوح ما بين ؟ ل 15 سنة ٠‏ 
؟ -س محاسبون جامعيون بخبرة نتراوح ما بين مسده١!‏ سنة 







هذا ومما يدكر أن الوزارة على استعداد لبحث شروط 
العمل مع من يتم اختيارهم بموجب عقود خاصة ويرواتب 
بناسية > 
على الراغبين مراجعة وزارة النقل مصطحبين معهم 
0 العلمية والعملية وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 







9117 ؟ ولمدة أسيوع وأحد ٠.‏ 





وزير النقل 
المكهندس محمود اتلحوامده 


محلات ندم الطليّات 


عمان ‏ شارع الرضا 













تلفون 799/417 


تعلن عن وصول ماتيكانات ستاتي + رجالي »2 ولادي 
بأسعار مغرية 








الماتيكان الستاتي يبسعر 3م ديئار 


الاسكانية بحيك تصل إلى درجسة' 





1ل شعب »ه حسين ؟] لايم ' 


















بندورة م .ه باتتجلن عجمىي 2 كن تق 11 5 
١١ 5 8 :‏ .لا كوسا صغير 17 11١00003142‏ .ثم يرتفال و رخاتي 
كما اعلنها البنك المركزكيا بيد عير .) ,ل فاهل دير برتقا فرقسلوق .3.12 برتقال 
الازني يوم “مم ؛: .م ..؟ ظتل حل .ب .م شموطى !1 لل كريب فروت 
العيله سسماء ١‏ ابن الاصوليا خضراء .1 .94 48 92 توسلي .15 .1.0 يلنسيا ' 
دولار امريكي يننا نا مبائخ ,4 5؟ بطاطا بلدية ل لمعته متدايتا ..؟ .15 م 0 
جنيه استرليني | 331 *"1 0 الم بطاطا مستوردة ,4 .* بصل ١‏ 'الزغسلول 1.0 املا كسلا 58 
مارك الماتى | اد 156‏ كنا5اا ريق .م1 1١.‏ ثوم ناشف .م 1546 ' 
غرنك سويسري 0 155 | ؟دك5ا فول اخفر .19 ..1 خيبار 


فرئك فرنسي كد" | "دا صغير ..؟ .4؟ خيار عبير .14 
7 يي كد علد 1 جزر أمسغر .م.م جزر تسعار الدحاج 
سويد ر ل . 
يِ أسود .م .0 بازيلا .15 .50 ١‏ اللكيئو قرام الأواحد . 























































..ر القران الكريم .كر الاخبئر بالعيرية 
اي كرتون كر منسوعات 
-5ر1 الرجل الالي ب بالالوان | .عرم الئناني الغريب 
كرو البرنامج المسحي > ا.ءرة منوعات 

قرحة المعدة ا .ره السادة والخدم 
...ية الأخضبار ..ر.1 الاخبار بالانجايزية 
كرة تمثيلية ملكة الجمال | وور.؟ 



























30 الثابته د . 9 3 
سي ا عمان -- ص الجامعة ا الطائرات آله 
المثاوبة الخارجية د 0 ص.. فقسطين طفون0515؟ ل اثرات 9 

ود كن ملف القند ص . ج.الهاشمينلنون4 01+54 عالية .ارم صباحا العقبة 
٠ > "‏ دوق 
















سسسويتي 


















































: . عسدنان تلذون؟د+وم ‏ عالية م)رم كراتضي »© أبو ظبي 2 الفيرة يونين أن قوف زهتزة 
الزرقاء ‏ د . محمد السخن -_ 6 عالية م6آرة جده الغير -- 5 0 5 0 5 السعر من المزرعة قلس 
: 2 الرصيفة سا ص . حمزة 9 .ارة سهرة مع فنان .ءفريد شمندر 124 ..1 لفت ل .م 7 2 
المنرق - دأ آمين الشلة . مطالقة عالية مكرة ايرات 2 3 6 5 السعر من الموزع 2 .41 قلس , 
الاحة 8 شقان الزرقاء - ص ورويال 8 52000 كفي م 3 ساح جولن 110 +15 تفاع السعر للمستهتك 25 فقس 
٠. 0‏ 0 المفرق سا ص فريج عائية .كرة الكويت © د 3 #ازنة سويت السعر ث السوق ستاركن .14 .14 تفاح ديل رد 5 
0 كني الرمئا ‏ ص2 . اكرمئا الجديدة عالية .هر بيروت :5 [[.را! الاخضار 46 4١‏ .)ع ..؟ موز .18 .10 ليمون 
دير أبي سعيد ب دا. كمال الربد - ص طبيشات الروسية .6ر؟1 موسكو مر؟1 فل 
يو سسحعا” | اللرارع ب ص . الشل السعودية .ار؟١‏ جده » تبوك فرع عيذ 
اربد ‏ د . غازي عبيدات 00 ا 
7 00 جرش سا ص . الوفساء عائية هآر”"1 القماهرة .4 ماه 
دا. أحمد الطواليه معلون اص ا عجلون الجديدة الشرق الاوسط .؟آر14 بيروت 16( ال 3 
سما السرحان ‏ دام أحمد عدما ١‏ إواو اص .ا. البلقاء الطائرات المغادرة مركة | عرعه البواخر الراسية تكسي 0 ا ألرضا 
جرش د . جمال قموه اتن عن مزه عالية .مر" صياحا العقبة 1 نارين مر5ة | همرلاء خر - تلفون 58.56 
عجلون ‏ داء أحمد عتآاب دير علا صا دير علا ' عالية .آربا بيروت الروسية مهر؟1 موسكو م قن 2 ايلمن تكسي المرور حمسي الامير حسن 
السلطظ - د . عبد الرحيم 0 ف : يه .هر؟! مو 8 ويلش تنسدر سه ماتانجي 0 
٠‏ شد ع صويلح ناص ء. عيسده آلشرق الاوسط 55ر؛, بيروت 9 دية .آر؟1 المدينة » جده يكون الجى معتدلا ودرجات ‏ _ ريال قطري الى م اوكاسا مارو ااكتزري لفون 1117م 
الفتديدي مانبا ل ص2 ء. الشهباء عالية ..ر.١‏ القساهرة << الترارة حول معدلها السنوي رهم امارات لدد 21 تسوب كمال ا 0 نكسي فيئيسيا | جبسسل بميان 
الشونة - دا. مكمد ترس الكرك سا ص . مؤاب عالية .7ر1١‏ فرانكفسسورت » المام جنيه مصري .و5 ينف 0 1 0 2 تلفون 241885 
ماديا دا. سميح زوايده معان ص . معان الجزيدة 2 . كوبنهاجن ستراث اليفر ب ايو وسارم تكسي خالد جيسل الصين 










عائية ..ر؟1 لسن ستيت أونتوتادوس توسى يارو 




















































































































0 وم الل 7 شروال وميد ب بتت 
تقدم نبلم .هد عشسر اتجما وود ا يوج تقدم الفيلم المربي الكبير ١‏ - شروال وميني ١‏ سابنت اسمها 
الاخوة الاعداء 0 انا لا عاطة جوب محمود 
ان يِ د الموسم ولا مجنونة بالانسسوان سهير رمزي © سمير صيري 
حسبن مهسى ءناديه الطني 2-6 باللوان ناعد ثريف » نور الثريف || | ؟ ل المعركة الدامية 
ميرنيست امسن 1 العفسلات : كو .كرة بالانسسوان ناديا ذو الفقار ؛ محمسود ابو صياح ‏ .. بول براش 
اللدفلات بار اسسررج | | العفلات ,كرياس يررك ع دع 0 ا12 6 5 6 لكيه ون الحفلات .زر 6 7 ماي4 ياسين ؟ ل عودة سنغافور  "‏ البرق الابيض 
لي م للرل ارت .ءرق. مساو الجيعة والاحد الجيعة والاحد .٠أر.١‏ لكر.! ع اللر؟ بالالمسوان العرض مبواصل 
اضافية .اد.1 مبنها .ره اه .مية مكر.1 6 + 4لا من الساعة العاشرة 











ال كرة 1 1 أ 00 ,1017شالاة متالاك 05 1للعاتتهمطدم ضكر 


د , ا 95 5 اتشلالااتة 
ماد طناهرٌ الدّسكوقي بحاجة الى خياطين لخياطة الالبسة الجاهزة وكذلك عاملات 


تمصا ئة الي ليث وادزماطء واطراص النساك لخياطة الملايس الجاهزة . 
أرصيايه اولي وا اص جاص 7 المراجعة مع ادارة المشغل تلفون 1/ا547. عمان ‏ بناية 













ع6ة 1 طقتاومة علدممع؟ عه 16م 6863 11قنانو 5ع «اناو 2 
ع5 خعقغهمء للتامطد ك5كصوعتامم2 0مئوع2عام1 ععطعوعء؟ 

15 26 6242© عمنصنة1" دم جاتن أاأت عط غ0 ععم 2 مقم 
سسحك مينما الحسين الطايق الثاني . ٠‏ .1976 وتقتصطع 5 22 صقطة 1262 206 رأتممكتق لتنا مقصدسم ١‏ 
عن اشاح عدادتها الخاصَم صم مد يسَض عمان .566555 م0 14 متت 51401 ,200 -1كلة 
تار اشاتت العاحمجّ ر سقف الستيل/مقايلفدق صلاح الي 1 


عن حاجقها أكن ثلاتسة سواقيسن رخصة مو 
خصوصي ويجيدون القراءة والكنابة المراجعة اخصائي تربه 
الادارة ٠.‏ 5 7 
تلفون 8161؟ راس العين قرب الكسارات ٠.‏ 'ءأخصائي دسهد 

4 الادارة 




























ناه رئيس قسم إلا 
ستل مرضاما يومتيا من الساعة ؟اشلهي إى انأش بدا لظهرأ صادر عن مديرية الامن العسام : 0 
وضن غامش جحمد الف لهت رتحى السادسم مستا ا قبير مراص 


١‏ تعلن مديرية .الامن العام عن !عادة طرح عطاء قطع 
غيار لسيارات مرسيدس صالون/١٠١٠؟‏ موديمل 
ذا * 

؟ ع فعلى من يرغب الدخول في هذا العطاء عليه مراجعة 
سكرتير لجنة العطاءات في مديرية الامن العام 
مطحي ممه رخصة مهن ستارية اافعول 37د ؟ 5 
كو ال سي اليد 8 841لا©امام 

لا سب آخر موعد لقب ناقصات الساعة السسسسمر8 7 

والنصف من صياح يوم الاثنين الوق شهربّها ملت الاملاق 

199615-06 ولا تقيل بعد هذا الموعد . 8 اطتمر,جافة وبائلة 

رئيس تجنة عطاءات الامن العام ااباللللللط7ب7بصلللمن 


إذ الالاووالرزعوت 


7 سم : 
2 مكتبىي الطليمىي عمان /ماريا-ءت : 0( 
للب 0 سطس 7”؟79ت؟ات__“772 لأ 

















بشرلة مجَاريَةِ بحاجة موظيفين فيحات دب .دم , 


الح ا مكاسية ذو خيرم لاتقل عن ثلاثة سنواخ 

؟ ب مراسل . أ بيب بيطري 

ترسلٍ الطلبات الى صندوق بريد رقم دوم والراد_' أفصائي اول 
احننييا الكقاءة ٠‏ 

الرجاء كتاية العئوان على الطلب كاملا ورقم الهاتف 
وجد . آخر موعد 0 الطلبات “يوم ]م1917 ١‏ أ» بهندس مبتدى 


حا وأو 2 
قود “لسر 


فقد كلب صغير 7 آرتفاعه 56 لاا واسود واهبر الرقبا!' > رئيس الشؤو 
جائزة من يجده أو يعطي معلومات تؤدي اللعثور عليه .. اتصل بالسفار 
> «راقب مالي 
















5 ص 0 

لفييع مئابسبت ا لسفر 
معروض للبيع : ١‏ س عيادة طبيب اسنان حديثة جدا 

ومجيزة يكامل المعدات والادوات مع التلينون ؟" ‏ سيارة 

) نيات ؟١‏ موديل /1951 بحالة جيدة . 

1 المراجعة يوميا باتزرقاء لفون ؟04/لم و 6 اام 












اه نشم حقارا 





الامريكية هاتف 6113/1 الفرع .564 أو في البيت هاتف 215.5 


وا متويرت والتكاتالعراسَة والمؤْسسَا تلن والعكردة والبلريات فى المللات 


اللرذذالا 


01856 للمووالز : > لسري 021 0010 المكبر ركه عامية متتجمن ارغر 
55 هطالالام . | اياي للتيادات .للجرارات الزراعي والات الا '- 20 


120 0 0 8 بس. .سم : وصول شحسم شححخ حيد بيدة مر 


تركورات اننزتانُ 544 ف..... 





2111111 


تمان - طروء لطم _ تن ليه جام ص ب 4 لانك, اردر ك١‏ الأرلص نص-ت ١.»‏ 


ع سج نظ سمل 







كسااكام العدد ؟ا.؟ 








الوظيفسة اللمطاوبسسة 
- مهندس صيانة كهربائي 








ريأ ال دامئة لناءوالكيرباء 
. حطبة ابوط" ب البعمارمية والتوربينات الغازبية 





- مهندس صيانة اجهزة 


الول#فغسة المإهل المطائلوب ٠‏ - ملاحظ فتي 1 ٠6‏ 
: لصيانة الاجهزة 
١‏ - مدير المحطة شهادة جامعية او اكثسر وخبرة اكثر من -؟ سنة في 
8 0 المحطات اليخارية . 
؟ - مراقب عام الصيانة شهادة جامعية او أكثر وخبرة اكثر من ١؟‏ سنة في ١‏ - ملاحظ فني 7 1» 
0 المحطات البخارية للصيانة الكهربائية 
© سل مهندنس تخطيط شهادة جامعية أو اكثر وخبيرة اككر من .؟ سنة في 
000 المحطات البخارية 52 ألكهرد ام - 
؟ مس مهندس تربينات غازية شهادة جامعية او اكثر وخبرة اكثسر من ١.؟‏ سنة في 98 اتوتصع د 
المحطات الغازية : مهندس أول تركييات 
كهربائيسة 
1 اص سغيل : ملاحظ فني « 1 » 
١‏ س مهندس كفاءة 0 خبرة في المحطات البخارية اكثر من ١٠‏ سئة تركيبات كهربائية 
؟ سه مساعد مهندس كفاءة « خبرة اكثر من !١.‏ سئوات # ٠‏ 3 1 
* ب مساعد مهتدس وردية خبرةٌ في تشغيل اللحطات والصيانة أكثر من 1١‏ سنوات 
« للتوليد وانتاج المياه » _ ملاحظ فني 1 » 
؟ - ملاحظ اول غرفة اكراقبة خبرة أكثر من .٠؟‏ سنة في الكيرياء 
« دبلوم المدارس الصناعية أو أكثر » قي المحطات لحام كابسلات 
ه - ملاحظ اول غرفة المراقبة خبرة أكثر من 1١6‏ سلة ٠.‏ - 1 ا 
« دبلوم المدارس الصناعية او اكثر » في المحطات 3 0 
1 - ملاحظ « قيزانات س تربينات مقطرات » دبلوم الدارمى الصناعية او اكثر وخيرة أكثر من 15 سنة 1 كهرباء القرى والريف : 
لتشغيل غرفة المراقة في القيزانات والتربينات . 5 س مهندس اول كهرية الريف 
٠‏ ل ملاحظ تشغيل تربينات غازية دبلوم المدارس الصناعية او اكثر وخبرة أكثر من ١ 1١‏ 


سنوات في التربينات الغازية او البترول ٠.‏ 


- ملاحظ تشغيسل القبزانات والتربينات دبلوم اللدارس الصتاعية او اكثر وخبرة اكثر من . 




















































| : حتوظيم 0 


لون هحيار مثلة لرواي را ما واكك رباء والبل ريت اراي وطلالية سي كوم لوو عمجا مل الفلا الل 





اللمؤمسلات والخيسسرة 


شهادة جامعية وخبرة لا تقل عن ه_سئوات في الصيانة 
الكهربائية واجهزة الوقاية والتنظيم في محطات التوليد 
لا تقل قدرتها عن ١١٠١‏ ميجاوات ٠.‏ 

شهادة جامعية وخيرة لا تقل. عن م سنوات في صيائة 
الاجهزة والمهمات الالكترونية قِ محطات التوليده لا تقل 
قدرتها عن ١٠٠١‏ ميجاوات ٠‏ 

شهادة جامعية وخبرة ؟ سنوات أو دبلوم مدارس صتاعية 
و ١6‏ سنة خبرة في صيانة الاجهزة بمحطات التوليد 
لا تقل قدرتها عن ١١.‏ ميجاوات ويفضل المعرقة بالمهمات 
الالكترونية ٠.‏ 

شهادة جامعية وخيرة " سئوات او دبلوم مدارس صناعية 
و ١6‏ سنة خبرة في الصيانة الكهريائية في محطات التوليد 
لا تقل قدرتها عن ٠‏ ميجاوات . 


شهادة جامعية وخبرة لا تقل عن ١١‏ سنوات في تركيبات 
مغاتيح 79 ك.ق. وما فوقها وتمديد الكايلات ومحطا 
المحولات والخطوط الهوائية وشبكات الضغط 7 

شهادة جامعية وخبرة “ا سنوات او ديلوم صناعي 
خبرة ١٠١‏ سنة في تركيبات محطات المحولات 7 ك.ف. 
وتشغيل المحولات تدرة 5" ك .ف 2 “الا ك.ف .. وله 
خبرة في التجارب والوقاية الخاصة يشبكات المدن الكبيرة 
شهادة جامعية وخبرة ا سنوات او ديلوم مدارس صناعية 
وخبرة 1١6‏ سنة في توزيع الكهرباء بشبكات المدن الكبرى. 
شهادة دبلوم فني وكيرة لا تقل عن ه سنوات ويفضل من 
له خبرة فوق ه١1‏ سنة خاصة في لحام الكابلات ؟؟ ك.ف. 


|" 


شهادة جامعية وخبرة لا تقل عن ٠‏ سنوات في محطات 
توليد الديزل قدرة ١‏ ميجاوات واقل وتوزيع الكهرياء 
والخطوط الهوائية ١١‏ ك.ف وله خبرة في صيانة المولدات 
الكهربائية ودراية بصيانة ماكينات الديزل 

قهادة جامعية في الهندسة الميكانيكية وخبرة اكثر من لا 
سنوات في تشغيل ماكينات الديزل ذات السرعة العالية 
والمتوسطة قدرة ١‏ ميجاوات واقل وخبرة قي صمل 
العمرات بورشنى الصيانة لهذه الماكينات ٠.‏ 

شهادة جامعية في الهندسة الكهريائية وخبرة أاكثر من 9 
ستوات ف توزيع الكهرياء وخطوط هوائية ١‏ ك.ف. 
وتركيبات المحولات . 


: شهادة جامعية في الهنئدسة المدنية ويفضل شهسادة 
.تخصص. في الصحة العاية او الانشاءات وجبرة لاتقل 
عن ه سنوات في :التصميم في حالة التخصص ٠‏ 


درجة جامعية كهربائية وخبرة تزيد عن١٠‏ سنواتني'التشغيل والصيانة لشبكات الضغط 11 كيلو 


© خ# #اء 


تتم المتابلات في سفارةدولة الامارات العربيسةالمتحدة / جبل عمان قربرئاسة الوزراء » وعلى 


من فبراير الجاري ٠‏ 


ومساعداتها ومحطات غسيل الوقود سنوات في مجالات العمل المختلفة . 7 س مهندس ميكانيكي 
والمقطرات ومحطات ضخ اللياه . 
الصيانة والميكانيك : 
١‏ ل مهندس الصيانة الميكانيكية شهادة جامعية وخبرة لا تقل عن ١١‏ سنوات تربينات 4 - 
وغلايات ٠‏ شعو الريف 
3 ؟ ل مساعد مهندس الصيانة الميكانيكية شهادة جامعية وخبرة لا تقل عن ه سئوات - تربيئات » 
1 غلايات ؛ مقطرات . اليإ لا: 
ممم ع به ب إلاى أن م 4 س مهندس مدني للتصميمات : 
1 ا 
كر داحرة البلديات والزراعمي 
ع ١س‏ اخصاتئي .تربه وري ماجستير في العلوم الزراعية « تربه ومياه » وخبرة لا تقل 
0 1 5 عن عشر ستوات في حقل التخصص . 5-5 توزييع! 
,0" ئيس قسم الارشاد الزرأ ع ا 0 ة لاتقل عبان 
: © سل وائي ارتساد اكز ادة جامعية في عية ة لا تد ١ ١‏ 5 
1 37 يي عكر مسثوات فى الشنزون ةب خبرة 1 ل ١‏ - مهندس ( انار ةالشوارع والتوزيع ) : 
لم ا ا و د درجة جامعية كهرباتيةوخبرة لا تقل عن خمسةسنوات في مجال تركيبات|نارة الشوارع ٠‏ 
ا سنوات لتخصص ٠‏ 5 
لى طبار ضايط اعلام أول شهادة جايمية في العلو الزراعية مع خبرة لا تقل عسن . 58 5506 
م م خمس سنوات في الاعلام الزراعي . "- مهنس اول( تشغيل وصيانة ) : 
0 0 
لاس اده جايعية مع خبرة عن كمس بت 5 
033 9 الاحصاء والتسويق الزراعي ٠‏ 00 فولت ٠‏ 
العا م - مهتدس حقارات حم بيه حتر أو جيولوجيا مع خبرة عشسر لي : 
: سنوات قي أعمال حفر الابارٍ ؟ - عدد ؟ مهندساول توزيع ضغط وآ 
الطنب كلبلاي؟ ل مهندس مبتدىء بكالو هندسة مع خيرة لا تقل عن ثلاث سئوات . 
ا 0 , 0 5-0 جاه 3 3 درجة جامعية وخيرةةر زيد عن خمسة سنوات فيالتشغيل والصيافتاشيكات الضغط آلواطي ٠‏ 
عو ا 5 0 
: ع 
ا ١س‏ رئيس الشؤون الخأثية 2222 محابب تانوني ‏ 4© أو مععة درجة جامعية وخبرةتزيد عن خمسة سنوآاتق التصميم لشبكا تالضغطالواطي والعالي ٠‏ 
ف ب 7 وخبرة لا تقل عن خمسة سنوات : 
1 ؟ ل مراقب مالي ل الم مهنسسس اولانشاءات ٠‏ 
ا برة لا تقل عن 3 ات أو درجة جامعية فسسي 5 ات 75 
5 الحاسية وخيرة لا تقل عن عشرة سئوات 5 درجة جامعية وخبرةتزيد عن خمسة سنوات فيالانشاءات لشبكات الضغطالواطي والعالي . 
ب , عمطات مدبسى عامس 5 مهندس وتايةوتجاوب : 
9 درجة جامعية وخبسرةتزيد عن خمسة سنواتفي اجهزة الوقاية الكهرباتيةواجراء التجارب ٠‏ 
الوظيفسة المطتوبمة 5 الملؤأملات والخبسرة 1 
1 - مهنيس اول شهادة جامعية وخبرة اكثر من ٠‏ سنوات في تشغيل © خ+ © 
ميكانيكي وكهربائي وصيانة محطات توليد الديزل الكيربائية الى .3 ميجاوات 
: لد خبرة ك.ف. - والوقاية « اللفة الا 
نر دوقي ؟ تجن | النحو التالى : 
؟ - مهندس ميكانيكي وكهرياتي شهادة جابعية وخبرة اكثر من م ستوات في تشغيل ١‏ 
1 0 وصيانة محطات توليد الديزل حتي ٠‏ ميجاوات + اي ١‏ الماليين والزراعييننيٍ أيام الثلاثاء والاريعاءوالخميس الموافق /!1 218 19 
07 مكنيعي (خوريائي ا ا 1 البيل :)”وق اثناء مناعات الذوام الرسميةة: 
ميكقيكي وكهربائي ٠‏ سنة خيرة فى تايلك ومنيتة بمطات توليد الدرك: | وق مالرسمية 
ونس 2 شهادة جا لا تقل 1 صيائ 2 ١ه‏ اعد أت 5 20 
0 رئيس قسم ميكاتيكي 0 ع ا 1 " من فدرآير الجاري ٠‏ وق أثناء ساعات الدوام الرسمية 
ميش 21322 7 لا تتل عن 7 ميجاوات ٠‏ 1 5-6 
5 م وات مهنس صيقة ايكقيض شهادة جامعية وخبرة لا تقل عن م سنوات في صبائسة ١‏ ارو 
١ '‏ : محطات الديزل للتوليد لا تقل عن .8 ميجاوات وكل ماكينه | المقايلة في السفارة ٠‏ 
لا تقل عن ه ميجاوات ٠‏ 0 
1« شهادة جا 6+ ات ١‏ 1 صتنا 5 5 
١‏ 3 0 ا ل 1 ريت لورمن | 4 - على كل متقدم أنيصطحب معسه شهاداتالمؤهل الطمي والخبرةالعملية الاصلية - 
1 لاتقل عن ١.؟‏ ميجاوات وكل ماكينه لا تقل عن ه ميجاوات. 
١‏ وين تسم تمريتي شهادة جامعية وخيرة لا تقل عن 15 سئة في المياقئة 





الكهربائية والاجهزة في محطات التوليد لا تقل قدرتها 


عن ١‏ متجاء ات 0 





















عمان . غليت (١‏ الدستور » أن 
وزارة الخارجية قد رفعت تنسييسا 
آلى رئاسة الوزراء تعرضه علسسى 
مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بالموافقة 
على تشكيل الوفد الاردني لاجتماعات 
مجلس الجامعة العرييسة ف دورة 
انعقاده العادي الخامس والستين 
والذي سيعقد علسى مستوى وزراء 
الخارجية العرب يمقر الجامعمسة 
العربية في الخامس عتم من اذار 
القادم . 
وعئمت ا الدستور » آن اتوفد 
سيكون برنئاسة السيد حسن ابراهيم 
وزير الدولة اللشؤون الخارجية ومسن 
بين اعضائه السلدة مدحت جبعسه 
اتسفير الاردني في القاهرة وتصسوح 
البرغوتي مندوب الاردن الدائم لدى 
مجلس الوحدة الاقتصادية وخا سد 
الدادحه المستشار للسفارة الاردنية 
بالقاهرة ., 
وكانئت الحكومة الاردنية قد قت 
من الامانة العاية لجامعة السدول 
العربية مذكرة تتضمن الدعوة لحضور 
هذه الاجتماعات , 


وقد تضمنت هذه المذكرة حدول 


الى ربك راضية مرضية فادخلي في 
عبادى وادظي جنتي ٠)‏ 
صسدق آكله العظيم 
حسين عبد الله صسوان واولاده 
ينعون ببالغ الحزن والاسى الماسوف 
على شبايه المرحوم : 





فاروق محمد ا ادعي العباسي 
ويقرعون الى المولى عمز وجل ان 
يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته 
ويلهم اله انلسسكرام الصبر وحسن 
المرزاء . 
وانا لله وانا اليه راجمون ولا حول 
ولا قوة الا بائله العلي العظيم . 
مص صسص ورور ص وواستمو 1 
نعي فاضضل 
ينعي محمد عيد الكريم العياسي 
وعائلته وعموم ال العباسي ف الضنتين 
وي الخارج بمزيد من الحزن واللوعة 
امرحسوم : 
فاروق انبر:دهي العياسي 
ويتقدمون الى والديه السكريمين 
اواسرته الكريمه آحر التعازي . راجين 


ان يلهمهم الله الصير والسلوان . 
انا لله وانا اليه راجمون 


نعي فاضل 
صلاح خيزران ينمي يمزيد من انحزن 
والاسى الفقيد النللى الماسوف على 
تسبايه المرحوم 
الححامي الاستاق 
فاروق محمد برادعي العبى 
نجل الاستاق السكبير اللحامي 
اميد برادعي العياسي 
وينقدم من واقد الفقيد وذويه باحر 
التعازي القلبية سائلا اللولى عز وجل 
أن يتغمد النقيد برحمته الواسسعة 
ويسكنه فسيح جناته وان يلهم السه 
وذويه الافاضل الصبر والسلوان ٠‏ 
أنا لله وانا اليه راجعون 


تعسي فاضل 


اميد عيد الله تسمبان واولاده ينعون 








فاروق محمد العباسي 
الذي انتقل آلى جوار ريه وهو في 
ربعا نشسبايه ويساركون والديه الكريمين 
وعائئته وتسقيقتيمق خسارتهم الفاتحه 
تفمد ألله الفقيد بواسع رحيتسه 
واسكنه سيج جلاته , 
انا لله وانا آليه راجعون 


جرول أنرال مولس امع لعز 


د وسور بن الرك اردق 


أ سه تقرير الامين العام لجامعسة 
الدول العربية . 

ب - التعاون العربي الافريقي . 

- الحوار العربي الأوروبي . 

د ل الترشيحات اناصب الامسسم 
المتحدة ووكالاتها الختصة . 

ها لس مقر معهد اليونيسكو ١‏ 

0 الشؤون لوسك لوي 

اعم العيل الاقتصادي العربي 

ع مذكرة الامائة العامة 
للجامعة العربية ا - 

ب اس دعم آدارة الاحصاء بالامانة 
العامة للجامعة العربية 


؟ سل تقرير المكتبالرئيسي اللمقاطعة 
العربية والمكاتب الاتيمية تاطصسة 
اسرائيل اد 


؟ ب الشؤون الادارية 
ه ‏ شؤونالجامعة العربية 

أ اعتماد الاتحلد العريي 
الجامعة العربية . 

ب ل تقرير من أعمال الاماقسة 
العامة تجابعة الدول العربية 
وآجراءات تنفيذ قرارات مجلس 
الجامعة العربية . 


حمال حماد وعائلته ينعون بقلوب 
يعتصرها الحزن والاسى النقيد الفالي 
المأسوف على شيليه المرحوم 
المحامي فاروق محمد العباسي 

نجل صديقهم العزيز المحامي الاستاذ 
محمد برآادعي العياسي ؛ ويتقدمون 
من والديه الكريمين ومن افغراد العائلة 
بلحر التعازي بهذا المصاب الجلل » 
قفمد آكله النقيد بواسع رحمته والهم 
ذويه الصبر والسلوان ٠‏ 
آنا لله وانا اليه راجمون 


















كته موب مسومو 


نعسي فاضل 

تنعي اندية الليوتز فى الاردن يمزيد 
الحزن والاسى وفاة المردوم . . 
المحامي فاروق محمد العباسي 

نجل الاستاذ محمد برادعي العباسي 

احد مؤسسي اندية الليوتز فسسي 
الاردن 

وتنتقدم من آل الفقيد وئويه يآحر 
التعازي »2 رحم الله النقيد رحمسة 
واسعة واسكنه فسيح جناته والهسم 
اله وذويه جميل الصبر والسلوان 




































ويظرعون الى العلي 7 فيس ان 
يسكن المفقيد فسيح جناته وان ينهم 


والديه وسديفتيه وجميع افراد عاثلته 
الصير والكسلوان 


نعي فاضل 
عزت ومدمد قسدوره ووالدتهيا 
واخواتهما يتعون 0 بقلوب يعتصرها 
الحزن والاسى نقيدهم الغائي ابسن 


عمتهم المرحوم : 
1 


ممثل بنك التسليف النرويجي في 
الشرق الاوسط ونجل المحامي الاستلد 
محمد البرادعي المباسي » ويضرعون 
+لى الله العلي القدير أن يتظيد 
«النقيد برحمته ورضوانه ويلهم والديه 
جميل الصير وحسن المزاء . 
آنا كله وانا اليه راجعون 
لانتس الس سبجو صر ورور عادجو ود 
ذعهبى نفاضله 
أريد ب ال التفداوي في اربسد 
والضصفة الغربية ينمون بمزيد الحزن 
والاسى فقيدتهم المرحومة : 
الكاجسة 
فوزيه مسعود اللنداوي 
أكتي انتقلت ألى” رحمته تعاقى 
يساء آأمس الاحد عن عبر#يناهز ال 
0 عاما قضتها في اعمال البر واتتقوى 
وسيشيع جثمانها بعد صلاة الظهر 
عليها من مسجد آربد الشمالي . 











































شارع الاستتلال 






انا لله وأنا آليه راجعون . 















































بغداد - و ! 1 س بيدا فى بقتاد 
يوم اغدا الاثنين المؤتمر الاول لحو 
الامية بين العمال آلعرب الذى ينظمه 
المكتب العربي للثقافة الممالية في 


:| الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب 


بالتعاون مع الاتحاد العام لنقايات 
االعمال فى العراق ومؤسسة الثقافضة 
العمالية , 

ويشترك في المؤتبر اذى يستمر 
ستة ايام ممثلون عن الاتحادات النتابية 
العربية واجهزة الثقافنة العمالية ‏ في 
الوطن العربي بالاضافة اكى ممثلين عن 
النظمات والهيئات الاتليبية المتخصصه 
في هنا المجال . 

وسبحث 1لؤتمر عدة موضوعات تتعلق 
بالامية في الوطن اثعربي والمساعي 
اخبذولة من آحل التضاء عليها وكذلك 
العلاقة بين الثقلفة العمائية ومحسو 
الآمية وموضوع اعستناد اللكوادر 
الفنية ودور التنظيمات النقابية فى 
«القضاء على الامية . 


لدبيا ترقض 
حق الفيتو 
في مجلس الامسن 
طرابلس س وآف ‏ اعلنت ليبيا 
امس رفضها القاطع لح النيقو 
الممنوح للدول الاعضاء الدائمين فسي 
مجلس الامن بالامم المتحدة , 










ومزيد من الحزن والاسى ويقئوب 
مؤمنة يقضاء الله ينعي الحاج محمد 
بشير قدوره وعائلته واولاده ابن عمة 
زوجته العيد القالي المرحوم 
اللحامي فاروق محمد العباسي 

ممثل بنك التسليف النرويجي في 
الشرق الاوسط ونجل المعامي الاستاذ 
محمد البرادعي العباسي 

رحم الله الفقيد رحمة واسعمة 
واسكنه فنسيح جناته والهم والديمه 
جميل الصبر وحسن المزاء 

انا كله وانا اليه راجمون 


نعي اخ عزيز 
واسى عميق اخاه وقريبه الغائس,م 


امرهوم . 
المحامي جاروق محمد العباسي 
ممثل بنك التسليف الترويجي فسي 
الشرق الاوسط 
رحم الله الفقيد الفائي رصمسسة 
واسعة واسكنه فسيح جناته والهم 
والديه الاعزاء جميل الصبر وحسسن 
العزاء 
نا لله وانا اليه راجعون 


وووتسصنداج سس وساب جرح سس 7ص 1 

مدير عام وموظفو مولي لاند تورز 
فى القدس وعمان ينعون ببالغ الاسى 
والحزن اكرحوم 

الاستاذ فاروق العباسي 

نجل المعامي الاستاذ محمد برادعي 
العباسي 

ويتقدمون لوائديه الكريمين واغراد 
عائلته باحر التعازي راجين أن يتفمده 
الله برحمته ويلهم قويه الصببر 
والسلوان . 


نعي فاضل 

ينعىآل عرفه يمزيد من الحسزن 
والاسى فتيدهم الغائي المرحو 

خليل عبد الفتاح عرق 

والد صبحي وماجد وراسم وماهر 
الذي انتقل الى رحمته تعالى في صبيحة 
يوم اكسبت' الموافق 516آال/ مره 

تقيل التعازي في بيته الكائن في جبل 
الجوفه ‏ قرب البريد الغربي ٠‏ 


ملسشهسشسسس-ه 
نعسي فاضل 
ينعي مدير عام وموظقو مؤسسسة 


آدارة وتنمية أجوال 5 المرحوم 
حمدان 


وآلد زميلهم السيد محمد الففيان 








. | ويذرعون الى الله العلي القدير ان 


يتغمده يواسع رحمته ويلهم الله 
وذويه الصبر والسئوان 
انا لله وانا اليه راجمون 


بقلوب ملؤها المزن والاسى ينمي 
مدير ومعلمو وطلاب ثانوية حسن 
البرقاوي المرحوم : 
أحمد مصطفى معدي 

والد زمبلهم الاستاذ يوسف معدي 
الذي انتقل الى جوار ربه يوم اتجمعه 
'الموافق 1995-15 داعين الله آن 
آنا لله وإنا آليه راجعون 













القاهرة ل و.أ.ا لس يعقد وزراء 
المواصلات العرب مؤتمرهم الثالك 
بالاسكندرية في الثامن من شهر آذار 
المقيل-. . 

وسيبحث الوزراء تلفيذ مشغلروع 
شبكة الاتصالات الفضائية اتعربية 
الذي آقروه في مؤتمرهم الثاني فى 
القاهرة في اواخر عام 1346  .‏ ' 

وقال المهندس صلاح عامر مستتسار 
الاتصالات النضائية في الجامسة 
العربية في متقابلة أجرأها معه مراسل 
وكائة الانباء الاردنية في التقامرة 
ان وزراء الواصلات اقروا في مؤتمرهم 
ألثاني مبدا تنفيذ مشروع شبكة 
اتصالات نفائية عربية عن طريسق 
استخدام اقملر اصطناعية عربيية 
خاصة وتأسيس شبكة اأتصلات 
غضائية عربية تعتمد على محطات 
ارضية صغيرة تقيمها الدول العربية 
بحيث ‏ تتوفر دوائر اتصال هاتفية 
وبرقية بالمدد اللازم بين كافة 
العواصم العربية ويتحقق الاتصال 
الالي بين مشتركي الهاتف في البسلاد 
العربية ابتداء من عام .ل4ؤا . 

وقال المهندس عامر أنه سيمكسن 
عن طريق هذه الشيكة النتضائيية 
ايجاد هيلكل اساسية للاتصلات 
لخدمة المرافق العربية المشتركة مثل 











والاسى صديعغهم العزيز المرحوم : 


داعين الله أن يتقمد النقيد يوأسسع 
آنا لله وانا آليه راجمون 























نعي وجيه فاضل 
ينعي مشيل هنا التصير واولاده 
بمزيد المزن ا المرهوم : 
محمد داود سليمان داود 
الذي وافاه الاجل المحتوم في مدينة 
القدس اسكن الله الفقيد فسيح جناته 
وتتقدم من آل النقيد وذويه باحر 
التعازي القلبية ٠‏ 
انا لله وأنا اليه راجعون 
نعي فاضل 
تنعي شركة نجهيز الابثية والطسرق 
بمزيد الحزن والاسى المرحوم : 
محمد داود سليمان داود 
الذي واناه الاجل المطوم يوم 
الجمعه فى مدينة القدس اسكن ائله 
الفقيد فسيح جناته ونتقدم من آلى الفقيد 
ونويه باحر التمازي التلبية ٠‏ 
انا لله وانا اليه راجعون 
نعي اح كريم 
يذعي محمد عيد الكريم العباسي 
وعائلته وعموم ال العباسي فى الضنتين 
وف خارج البلاد بعلوب دامية وعيون 
دامعة اخيهم العزيز الغائي وفقيدهم 
المرهوم : 
محمد داود سليمان داود 
ويتقدمون من ابنائه وذويه باصدق 
التعازي راجين ان يتفمد الله الغقيد 
بواسع رحمته | ويلهم أسرته ‏ وذويه 
الصير والسلوان ٠.‏ 
انا لله وانا أليه راجعون 







































آل الحلبي وحزينة فى الاردنو الخارج 
ينعون يمزيد الحزن والاسى فقيدهم 
القاتي المرحوم 

الحاج جودت اتحلبي 

الذي وافته المنية صباح آمس في 
مدينة اريحا عن عمر يناهز .1 عايا 
قضاها فى اعمال البر واكتقوى . 

تغمد ألله الفقيد برحمته الواسعة 
واسكنه فسيح جنانه والهم اله وثويه 
جميل الصير وحسن العزاء 


آنا_الئه وآنا آليه راجعون 
0 شكر على تماد 
المتقدم عاثة عجاج بوافر الشكر 


والتتدير إن واسلعم في ختيدهم الغالي 
المرحوم : 


عيد الهادي مصطفى عجاج | 

سواء اكان ذلك بالحضور الى 
بيت العزاء او بارسال البرتيات 
سائلين المولى عز وجل أن لا يريهم 
مكروه بعزيز لديهم - 


مشروع الشبكة النطضائية الدويية 
مذاء المواصلات الوب بناشتوبه الهرالثل 


نعي وجيه فاضل 
بمشاعر الحزن والاسى ينعي مظفرآابو السعود واولاده بمزيد 


الطيران والارصاد والامن . 

كما سيتم بحث اتفاقية اتشاء 
مؤسسة عربية تتولى تنفيذ مشسروع 
الشبكة الفضائية يكون اختصاصها 
ادارة هذه الشبكة ومساعدة الدول 





"التدس المطلة ل وآف لس انتهت 
امس عملية قيد الناخبين فى جميسمع 
مدن وقرى الضفة الغربية حيث مسسن 
القرر ان تجري سلطات الاحتلال 
الاسرائيئية !نتخابات بلدبية ق 1١‏ 





العربية في انشاء المحطات الارضبية ايسان القادم . 
اللازمة للشبكة . ويبلغ العدد الكني تتناخجتيبن 
8 خكدر41 شخصا متهم كلكو 
0 امرأة سيشتركن فى الانتخابات لاول 
الركيس اللك - يد : 
يزور الكويت 
خلال شهرين 


الكويت - رويتر - صرح مسؤولون 
هنا أمسى بأن الرئيس الروماني نيقولاي 
تشاوتشيسكو سيقوم بزيارته الرسمية 
اللؤجلة للسكويت خلال شهرين . 


وقال المسؤوئون أن من اقزر أثر 


يصل مبعوث روماني خاص الى هنا 
قرديا للاعداد للزيارة آلتي كان موعدها 
الاصلي قي شهر تشرين الثاني نوفمبير 
المساضي . 

وكانت الزيارة قد أرجئت في اخر 
الحظة حين رغفض المطس ألوطنىي فى 
الكويت أقربار أتفاق تجاري مع 
رومانيا لآن اعضاءه اتهموا روماتيا 
بالتعاطف مع اسرائيل . 












من المحزن 


محمد داود سليمان داود 
ويشاركون ال النقيد الغالي هذا المصاب ويتقدمون لهم بأصدق التعازي 
_حمته ويسكنه فسيح جناته . 





























































مطلق وليد الزرو 
يلاي ... 


انك استفارقنا بهذه السرعة كنت ذاك 
الشاب الشهم ذاك الرجل الجبسسار 
وفي لحظة فارقت الحياة لن ساك 
يا ولدي »© انني واخوانك وكل مسن 
عرفك يذكر الرجولة والشهامة التسي 
أ هي صفاتك ولكن ارادة الله شاعت ان 
.تاخذك من بيننا فكن مطمئنا » سنمضي 


التي هي جزء منا » نم قرير آلعين » 
ولانمنكق هذه اللحظات الرهيدالاالمثول 
لارادة القدر .. وامامنا مطلق يكسل 
عواطفه وطموحاته التي ستعمل على 
الوصول اليها ... آنك في هصسذه 
النحطات بين يدي الخائق لقد مت 
مرقوع الراس .. ولا قوق على 
القول آلا الدعاء بللرحمة لك ..... 
والجنة لك 
والدك ووالدنك 
واخوانك 


ذكرى مرور سنة على 
وفاة المرحوم 






































مطلق وكيد الزرو 
ساعة غللة يا زوجي سكتسست 


انطفات لم اصدق بائنا نبكي ونميرمم 
وق قلوبنا أسى ولوعة ولم أصسدق 
انك تحت التراب كاتم الانقاس ايسن 
اختفت نلك الابتسابة »6 لن ننسساك 
طيلة حياتنا » يا ربي سامحني آن.قلت 
كم الموت ولم الحياة من بعده كيف ؟حيا 
وكيف اعيش > لقد تركتنا باكين السى 
الابد » وككن آرادة الله كانت الكسبيل 
لبعدك عنا ننم هتيئا وكن مطملئا: 
فاتك دوما بيننا وفى قكوبنا ؛ رحمك 
آلله واسكنك جنانه 

٠ ١ 0‏ زوجتك 
وبناتك سهير وسهاد 


كم يخطر ببائي وام يمر بخلصريٍ 


على عهدك ووعدك 4 وسترعى اسرتك_ 


| ؛نناسك كم أصدق أن شسمعتنا قسسد. 


رئيس وزراء المغرب 
في زيارة تليابان 


طوكيو ل واآاف وصل أمس 
احمد عثمان رئيس وزراء المغرب ترافقه 
قرينته الى طوكيو في زبارة تستغرق 
ستة آيام بدعوة من الحكومة اليابانية. 


واثناء هصلذه الزيارة يستقبل 
الإمبراطور والامبراطورة احمد عثمان 


كما يجرى رئيس وزراء المغرب مباحتات 
مع المسؤوتين الياباتيين . 


ومما يذكر ان قرينة رئيس الوزراء 


المغربي هي شقيقة أكلك الحسن ائثاني. 


ملك المغرب ٠.‏ 
نعي شيخ فاضل 
الحاج ممدوح الصرايره وعاتلتنه 
ينعون بمزيد الحزن والاسى جارهسم 
وصديقهم المرحوم الشيخ 
عبد الله اللوزي 
عميد عشيرة اتلوزدين 
ويتقدمون من ابناء وال اليد 
الكرام بآحر التعازي سائلين المولى 
ان يتغمد الفقيد الفاقي بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح حناته 
انا كله وانا اليه راجعون 





شقيقتهم الفائية : 
وداد الخطيب 


2 أم مكمد 5 


الله برحمته الواسعة , 


البلاستيك بجانب يقالة الجاعوز 
أنا لله وأنا اليه راجعون 


دركة الغارز التجارية وموظفيهما 
يقدمون تعازيهم الحساره ألى السيد 
ياسين عبد النتاح الخطيب واخسواته 
بوغاة شقيقتهم المرحومه : 
غم آم مكمد ) 
تغمدها آقله برحمته والهم الهسا 
وذويها جميل الصير والسلوان ٠‏ 


ذطسي 

شركة معرض الاجواخ الحديث 
يتقدمون باحر التعازي الى السادة 
يسن عبد الفتاح والخوائه يوفساة 
المرحومه تصقيقتهم ‏ : 

« أم محمد » 

تقمدها كله بواسع رحمته واسكتها 
فسيح حناته والهم الها وذويها جميل 
الصبر والسئوان ٠‏ 


شركة سختيان وسرحان وموظفوها 
يتقدمون يآحر التمسازي الى السيد 
3 عبد النتاح الخطيب واخوائه 
غاة شقيقتهم المرحومة ‏ : 
« أم محمد » 
تقمدها أئله برحمته اتواسعسة 
وآلهم الها ونويها جميل المصبر 
والسلوان. 


يوسف سرحان واولاده يتقدمون 
بتعازيهم القابية اثقارة الى السسد 
يسن عبة القتاج الخطيب واخوائه 
بوفاة شقيقتهم المرحومة : 
١‏ « آم محيد » 

تفمدها الله برحمته الواسمة 
وألهم ألها وذويها جميل الصيبسر 
والسلوان ٠.‏ 








يسن عبد الفتاح الخطيب واخواته 
ينعون يمزيد الحزن والاسى المرحومه 


حرم السيد محمود الناطور تغيتها 


تقيل التعازي في منزل زوجها السيد 
محمود الناطور الكائن قي حسي 
الشميساني شارع الطباع بجانب معمل 






















| الاخبار الواسعة الانتشار ٠.‏ 





السيدة مثى كريمة الرئيس 
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جا 


ْ 
ا 
ٍ 
٠‏ ألاف ناخب فسيمديتة الخليل " - : 
الخليل - تبين من الكثسوفات .التي تم اعدادها للتاخبيرة مي تعض || 
في مدينة الخلي[ أن ن .هناك عشرة الاف مواطن يحق لها بييقيته أ 
ممارسة عملية الانتخاب للمجلمر اليندي في مدينة الخليل»جه | 
ويذكر ان عدد التاخبين. كان في عام 19101 حوا يي ييه ابس || 
.6؟ ناخب فقط . أي اريس 
ب لقها 

معزوز الممري الى القاهرة الام 
نابلس ذكرت جريدة القااندسر ان الحاج معز الا ٠‏ إييائم لا د 
المصري سيتوجه الى القاهمرة في زيارة خاصة لاجراء يعض ع 
التحوصات . الطبية . لح 


ٍ 
إ 
ا 
0 
أ 
7 
: 










ولكنه رف ذلك . 0 
تل آبيب ذكرت ٠‏ الصحف الاسرائيلية 7 اليروعسو ثيك اط تس ا 
رينه بلوخ احد كبار العلماء في معهد رحوبوت ‏ وايزمن _ يفن عن 
واحد اصحاب مشروع انتاج المواد الكيماوية في رحوبوت يهل بربى | 
قد اختفى منذ يوم الثلاثاء اللاضي.في ظروف غامضة ٠‏ َ إٍ 
وقد عثر لدى البحث عنه على جثتمداخل د والساتسع | 
في المنطتة الزراعية طيرات شلوم قرب تل ابيب : 





بجا علسىي 
غزة . اصدرت محكمة عسكرية أسراثيلية 
بالسحجن لمدة م6١‏ شيرا على المواطن أحيد تياب عبيد مزيي إيمالية : 
الشسجاعية بتهمة الاتتماء لاحدئ منظمات المقاومة . 5 ينين الإنسان 
وف التدس حكم على المواطن داود التوتنجي بالسجر. | العة 
ادة ثلاثة اشسهر وغرامة مالية مقدارها الفه ليرة اسرائيلد,, بان فسن 
لقيامه ببيع صور وسلايدات لبعض السياح 11 78 
السجن ؟ سنواتلسونيا الثمر به لقرث + 
نابلس ‏ ب حكمت محكمة عسكرية اسرائيلية ينايلسين الندخن ٠‏ 
على الطالية الجامعية سونيا سعيد النمر بالسجن ادة “ين ! بعترض فيه !! 
سنوات بتهمة الانتماء لاحدى منظمات المتاومة . المثقمة : العاليسة | 
وتالت صحيفة الفجر إن سونيا رفضت أن تطلب الرحم, ينوك ومتافحة ' 
من المحكبة الاسرائيلية رغم تكرار السؤال عليها مرتين يتين من: 





' بهذا الخصسوص 8 شن لا بلك !! 
بلدية رأم ائله تطالببالافرا عن قسأن حرب : نيل سدق ! 
رام الله طالب مجلس بلدية رام اندي برنية ب 010 


يها الى وزير الدفاع الاسرائيلي بالافرا أج عن المعتتسس لبها وانو 

الاداري غسبان حرب . ٠‏ شيع اسيل : 
وجاء قي النرقية أنه قد مضى على اعتقاله اكثر 

مشزين 0 وأنه يعاقي من تزيف بطيه ومتواص ل رفوع مسن . 






في امدقم عل في الغرب | 
: فثمةالاندة ١‏ م السلية الطبية | 
ل ل 
عن عمر ينامز 1 م 0 اجن الم : 

الخليل ‏ توفي الرحوم توقيق تحموف: د . 9 


0 





9؟ عاما . 
ا ا عطاس سام 
البحيصي التي توفيت يوم: الاربمام:الماضي + 


متناضاة صحن مصبرقيا ا 


اس سلبمال مريجيه 


يتهمم أساءودى كفيدالناصئ: 


القاهرة ‏ رويتر . قالت مجفضة قال في اتصال مع رويتر اوس ان > شب سان 
روز اليوسف الاسبوعية امس أن الرئيس عبد الناصر ستنتظر أولا ٠.‏ حرمة ونمب 
عائلة الرئيس المصري الراحل جمال تدتيق تقوم يه الدولة مع ع وبيس 


أل رين , 








عيد الناصر تمتزم مقاهضاة صحقي اللحمايمضي . نيحي ادلي 
مصري ادعى أن الرئيس الراحسل , | وإفباق يقول اتنا | سننتظر لكر . © وضي اللبياسسي 
اساء استعمال (موال الدولة ٠.‏ ينتهي التحقيق ونرى ما هي الاجر 

وكان الصحفي الذي اطلق هسده. يم ستتخنها 'الدوئة لوقتف هس لدي إإ ء 
الادعاءات هو .السيد جلال الديسن الهارزل .. ' : مه الرلة ا 


الحمامصي احد رؤساء تحرير صحيفة ١‏ وكان النكتور مروان يشير الس , 


االعريه ادي عه 


انستجواب المدعي إلمام الاشترات مارو 


: 2 
وقد قال أن الرئيس الراحل . اودع . للسيد الحمامصي ٠‏ “ام 
ما مجموعه 16 مليون دولار الحسابه د صقا لشي ال ا اسه 
الخلص فى مصارفه اجنبية غير ان سق 





الدكتور اشرف مروان سكرتير الرئيس 
السادات للاتصالات الخارجية وزوج 
الراحل 


| وكانت الجنة تحقيق من ثلاثة الغر ذاه القيسة ا 
برئاسة السيد مسدوح سكم در 0 
الوزراء قدا قالت في الاسبوع الى 

أن الرئيس الراحل 
اموال الدولة ٠.‏ 





اعلان براءة 

تعلن نحنعشائر الطراونه فى 
محافظة الكرك استنكارنا التام 
لادعاء ادعو محمد خليل سالم 
العنجوري أنه من عتبتر 
الطراونه وتهيسسب باللسؤولين 
التحقيق في آمر حصول أتذكور 
على جواز سفر باسم عشيرة 
الطراونه وبئفس آلوقت تؤكد 
لكل من يعنيه الامر ان المذكور 
ليس من العشيرة لا من قريب 





















ات سمي 





ع جك وما ىا 5 


ولا من بعيد » نرجو العلم لذوي مؤامره تخريبيه امنها وعقالر ع 
المفدورين ٠‏ الاستخبارات المركزية الاميركية . كن 0 لحليي 
عن عشائر الطراونه : دجاه في مؤقمر صعلي أعقد أغف ل مسر 
سليم سائلم الطراوته يم أن التمرد وقع يوم أكديعه الما سد 


ابراعيع سليسسان الطراوته ‏ 
نياب ياسيسن الطراوته » 


بعد حصار استمر طوال الليل 9" قفو . 
' على كتيسة ذكن انها كانت معقس* .زر الخسسا 8 


المحامي عبد. الكريم !الاصسة : قلمتمردين وقتل أحد ضبلط الامسراء 1 3 خرت مين 
| الطراوته ٠‏ الاشتباك السلح اقذي وقع ف هال 2 
0 
السكئيسة . 0 ص م 
. قثقىم . 
* حللن 
ل مسسمز 








































شعة الليزر والتقدم الصتاعي 
العام الى قسمين © الاول 





55 الاخر تعيس محروم من حفوقه 
ص لاساسية كاتسان . 

2 ففى آلوقت الذي تورد نفيسه 

* -بطوعات الامم المتحدة تقارير 

“لبضورة عن الدوع والحسغبة فى 

مس المديد من يلدان العالم وتقارير 

0 خرى عن اللاطين والشرديسن 

ترهميا المسروب والاعتداءات 

0 إحاجتهم الماسة للغذاء والتعايم 

ذف فامفة ,العناية الطبية ء تجد تفس 

0 لمطبوعات الدوئية هذه توئسي 

أواضيع آخرى اعمية مساوية 

أهي ل نتعدى ألترف المتمئل في 









اجلة منظمة الصحة المامية : 
الصحة وحقوق الانسان 
'- ا احق الانسان في العيش ٠.‏ 
77 ا كنود حق الاتسان فسسي 
م المالجة ألطبية . 
:اراس الانسان وعاقه لوث . 
...اس اخطار السرطان والتدكين ٠‏ 
عدت ...وق الوقت الذي لا يعترض فيه 
- اند / راد علي جهود النظية العائبة 
-. ارا لعماية البيئة من التلوث ومكافحة 
ألسرطان والتدخين والتقيل مسن 
ز. أ يز زالضوضاء » قان المرء لا يعاله 
3 0 التوقف لحقة ثتائل مدى 
يك 1 +التناقف بين اللواضيع التي تحاول 
0 اانظمة ‏ الدولية معالحجتها والبون 
الشاسع بين مشاريع التحسرف 
د 2 ومتطلبات الحرمان ٠‏ 
ملحا :| وفى الحجلة موضوع عسسن 
اآلمناية الطبية بالكهول ‏ في الغرب 
ع يُقابله العو مر 








..... إيسكان المعيورة الذين لا يجسدون 
ألمة يتبلفون بها الى جاتب الثلث 


ل 


المديد ٠...‏ 
كا خامة الاخ الرئيس سليمان فرنجيه 


ى الجمهورية اللينانية ٠.‏ 
سني يسمعدني كل السعادة ان أبعستث 
مدأ امنكم ولحكومة وشعب لبنسان 
0 *ن ب اقيق باأسمي وباسم حكومة وشعب 
.. يم ملكة الاردنية الهاشمية باخلسصصن 
“.إل يذهاني التتبية للنجاح التاريخي الذي 
نق باعلان الاتفاق الوطني اللبناتي 





,.وانني يا صاحب النخامة وانا أرى 
ام نهاية ابدية لرحلة مؤملسسة 
8 المعاناة اللبنانية والعربية لارى غيه 
0 بأية مياركة العهد مشنرق من الاخوه 
0 بألحبة يرد للبنان الاشم امتسسسسه 
إصنقراره ووحدة شعبه اللبيسل 

+ الل بيد آليه قدراته الكبيرة لخديسة 
وف وه" ى إثاله البرره وقضايا امته القدسة , 
آله بيد فخامتكم وسدد خطانا 
لتحتيق أمزيد من الخير والفلاح 


اماجدة . 
أشتباك ‏ يقية 


د نت نفسها في 54 كانون الثاني 


لسري تواجه الجيثى الجزائرى فى 
لفلا وإسائت الدماء أيضا ٠.‏ 


"واعلن انحسن الثاني أن الوحدات 
بللالجزاترية آلتي ارتكبت حادث ‏ الامس 








قِ نك مزودة باسلحة ومعدات يدل . 


اندها عكى تيد القيله بعملية ابادة .- 
ابقون 0 واستطرد الك قاتلا ْن اجل شرف 
89 .ها الاللادكم أوتشعيكم اللذين سجلا الفديد 

ان يذل أن التمجاد التاريظية انلشدكم تجنسب 
10 وقوع ملساة اخرى بين الشسرب 
. بي “أ وللجزائر . 
ومقسى قآئلا واطائيكم آيضأا أن 
4 ,بابق لك إما عن طريق حرب معلنة 





جه عب إطريقة أمشروعة وصريحة أو اع نال ٍ 


".لام مضمون دوئيا حتى لا يقال بد 
- “,لأ يشلك فى بلادنا وقي صغوف شعبي ان 
- .يأ كلمة الجزائر تساوي التقلب وعدم 
بين 9 الثيات . 

يه 





1 3 
5 


وض 


البوئيسوزيمق 


الراحل مرتضى الله محمد 


ل ا اسه 
2 ع 


ل وباس ايودي 5 السلاسة سةبلاده عزانت 


لاغوس ‏ واق س صرح الجنرال آولو سيم تون اوتقباتدو رئيس 20 
الجديد فى اول رسالة وجههاعن طريق الاذاعة مساء امس الاول بانه عين قى هذا اللخصب 
ضد ارادته الشخصية ولكنهقبل هذا الشرف لمصلحة الوطن وتكريما لذكرى الرئيس 


وتعهد الجنرال اوياسانجورسميا بقيادة اليلد على الطريق الذي انتهجه الرئيس 
مرتضى آلله محمد الذي اغتيل صباح الجمعة الخاضي اثناء الانقلاب الفاشل ٠‏ 


مزديد من التفاني 

واقاف الرئيس قاتلا » ان كل 
ثسيء سيسير كما كان فى الماضي » ان 
هذه الاحداث المؤسنة ستدفعنا السى 
مزيد من الاخلاص والتفاني لتحديمق 
رقي البلاد وتنميته ٠‏ 

ثم شكر الجنرال أويا ساتجو 
القوات المسلحة والبوليس اللثذين 
أتأحا العودة الى الحيأة الطبيعية 
وطلب منهما الا يتخليا عن يقظتهما ٠‏ 

ثم أشاد الجنرال أوياسانتجهو 
بالرئيس السايق ‏ واحد ‏ من افضل 
ابناء نيجيريا الذياعطى ليسسللاده 
ل مغزى فريدا للواجب له 

واضاف قائلا ان وفاته كانت 
بالنسبة كي من اسوأ اللحظات التي 
مررت بها في حياتي وآوضح أن بلاده 
تمر يفترة دقيقة من تاريخها . 

وقال الرئيس الجديد ان الجنسرال 


مرتضى الله محيد وسائقه وحارسه 
قتلوآ وهم فى طريتهم الى مقر الرئاسة 
العديد 2 


يد من الاعتقالات 
واضاقف أن المجلس العسكسري 
الاعلى الذي كلف بالتحقيق قد اجرى 
العديد من الاعتقالات وآكد الرئييس 
التيجيري الجديد انه سيتم علسى 


وجه السرعة تقديم الجناة الى العدالة 


العسكرية ودعا النيجيربين الى عسدم 
الاقتصاص بانفسهم من الجنماة وان 


يضعوأ ثقتهم ف .العدالة التي وعد 
بآنها ستعاقب اكتامرين بشده 


ديمكا مطلوب للعدالة 
ومن جهة اخرى اعلن البوليس 
النيجيري امس أن اللفتنانت كوئونيل 
ب.س. ديمكا قائد محاولة الانقصلاب 
ألتي حدثت يوم الجمعة الخاضي مطلوب 


٠ للعدالة‎ 


وكان المعتقد سابقا أن ديمكا قد 


اعتقل . 


وجاء فى بيان اصدره البوئيس أن 
ايواء هذا الكولونيل الذي كان قاتدا 
لوحدة التدريب البدني والذي قاد 
خركة الاستيلاء على الاذاعة هنا 
صباح يوم الجمعة واذاع بيان الانتلاب 
يعتبر جريمة سيحاسب عليها القانون 

انباء عن اعتقال ديمكا 

وكانت مصادر دبلوماسية قد ذكرت 
ان الكولونيل ديمكا قد اعتقل بعد 
ظهر يوم الجمعة فى منزله . 


ووردت انباء تفيد بآن قلوات 

تساندها دبايات تقوم بحراسة المنزل 
الاستبلاء على الاذاعة 

واعلن. امس الاول ان الكولونيل 
ديمكا الذي بيلغ الثاقتة والثلاثين هسو 
قاتل الجنرال مرتضى الله محمد رئيس 
اكدولة النيجيرى الذي أطلق عليسه 
الرصاص فى وسط زحام المرور قيسل 
وقت قصير من الاستيلاء على محطة 
الاذاعة , 1 

وقال بيان البوليس الذي صدر 
امس أن ديمكا مطلوب بتهمة القيانة 
العظمى بالقتل ٠‏ 

وجاء فى البيان قوله » ان كل مسن 
يأوى هذا المجرم الخطير يرتكلب 
جريمة عقوبتها غاية في الشدة 

آخر مشساهدة 

وقال بيان البوئيس أن الكوئونيل 
ديمكا شوهد آخر مرة فى منزله فسي 
أيكوى بعد ظهر يوم محاولة الانفلاب 

واضاف البيان يقول » كقد هرب 


وفد سوداني 
يزور موسكو قربيا 


الخرطوم - سانا أشضصساد 
الرئيس السوداني جعفر نميري بجهود 
سوريا بي كبنان واضاف ان السودان 
قرر تبادل التمثيل الديلوماسي مسع 
انقولا على مستوى سفارة , 
وقال في مؤتمر صحفي هنا امس 
أن علاقات بلاده جيدة مع موسكو 
حيث سيسائر وفد على مستوى عتل 


قربيا الى موسكو . 
احتياط غاز الكويت 


يكفي 6 علما 


الكويت ل و 1 قف س صرج آمس 
عبد الطلب السكاظمي وزير النغسط 
الكويتي إن احتياطي البترول الكويتي 
سيكني كدة سبعين عاما مع الاحتفاظ 
بمعدل الانتاج الحالي بواقع مليوني 
برميل يوميا ٠.‏ 

ومن جهة آخرى اضاف الوزير ردا 
على نائب كويتي ان أحتياطي _الفساز 
سيكني خمسة وثمانين عاها : 


ترجبيب عزبي بانقنافٌ لبسنات 


تتمة المنشور ص ١‏ 


الليناني سليمان فرنجية ونلا انلشسسك 
اجتماعه بالامام موسى الصدر رئيس 


المجلس الاسلامي الشيمي الاعلى . 
صائب سلام ينتقد 


وانتقد السيد صائب سلام رئيس 
الوزارة الاسبق الوثيقة لانها تكرس 
طلئفبة الرناسات آثثلاث , 
وقال في تصريح صحفي نشر ابس 
ان ثبنان الجديد واتعامل علي آرساء 
قواعده لا يمكن أن يتم من قبل نفس 
الاشخاص الذين يتحمئون المسؤولية 
الاولى في ما وقع فيه من محنسسسة 
سفكت فيها آلدماء وهدرت قيمهسا 
الارواح البريئة ودمرت بئياهيا 
الاتتنصادي والاجتماعي فاوصلوا ابناء 
البنان آلى الهاوية السخيفة من فقدوا 
تنة الشضعب كاملة ٠‏ 
وقال السيد كميل شمعون وزير 
الداخلية ورئيس حزب الاحرار أن 
آمهم تنفيذ بنود اما ورد في آلوئيقئة 
وحسن ألنية من جميم الفرقاء . 
نداء جميل 
ووجه يدير الجميل تداء اكلسى 
السلمين اللبنانيين اليعيدوا الحياة 
الى الصيفة التبنانية القائمة على 
التعليش ببنهم وبين المسيحيين ٠.‏ 
نمفي تصريح نشرته | امس صحف 
بيروت وصف زعيم حزب الكتائب 
اكلبناني الوتيقةالدستورية التي نشرت 
السبت الماضي بأنها ميئاق هديد 
وحرص على أن يكرر أن جوهر المشكلة 
اللينانية الحقيقية يرجع آلى سسائلة 
تقة بين الخسيصين والمسلمين - 
مبادىء عامة 
وقالت مصفة لوريان ليجور أن 
الرسالة آنتي وجهها آكرئيس سليمان 
فرتجبة الى اللبناتيين بالراديو 
والتلفزيون مساء آمس الاول تضمنت 
مبلدذىء عامة لا نزال في حاجة نسي 
التحديد ٠‏ 








وقالت الصحيفة آن بعض الصعاب 
قد اظهرت في اللحظة الاخيرة وتاجل 
بسببها إذاعة الرسالة عن الموعصسد 
المقرر اصلا إلى الساعة .ره من 
مساء امس الاول الى الساعسمة 
العاثرة مساءم ., 

وقالت الصحيفة ان هذه الصعاب 
تمثلت في خلاف نشب بين رشيد كرامي 
رئيس الوزراء وكميل شمعون وزيسر 
الداخلية حول نقطتين من رساتئة 


الخامس حكيم بطريرك طاتفة المروم 
الكاثوليك مؤتمرا صحفيا ظهر امس 
فى مطرائية الروم الكانوليك في بيروت 
حخره اعضاء مجلس الطائفة ونقيب 
اتحررين ٠‏ 

وتحدث غبطة البطريرك حكيم غسي 
المؤتمر فاعرب عن أبتهاجه وابتهاج 
طائغة الروم الكائوليك بالرسالة التي 
وجهها فخامة الرئيس فرنجية والتسي 
اعلنت ولادة لبنان الجديد . 

كما آشاد بالمبادرة السوريسسة 
الكريمة المني أسهمت في توطيد الامن 
ودعا الى مزيد من ترسيخ الاخوة بين 
آبناء لبنان ثبناء الوطن على اسس 
حديئة متطورة فق ظل الوفاق الذي 
اعلنه الرئيسى فرتجية ٠‏ 
وقود ليتانية 

ومن جهة نانية ذكرت مصادر حكومية 
لينانية آن وفود! رسمية لبنانية سنقوم 
قرييا بزيارة العواصم العربية بقصد 
توضبح اسباب الازمة اللبنائيسة 
والوسائل التي اعتمدت الانهائها ‏ . 

وسيتم تشكيل هذه الوفود من 
اعضاء يمئكون الطوائف التبتاتبة 
للتاكيد على صيغة التعايثى اللبناتية 

وقالت اخصادر الحكومية آن تحديد 


مهمات هذه الوفود قد تم في قضوء , 


تطورآت الاحداث الداخلية الجارية. 


الشخص المطلوب فى ل سيارة رينو 
وهو خطر ويعتقد انه ملح ٠.‏ 

وطلب البوليس من المواطنين 
الاعضاء بأية معلومات ألديهم عن مكان 
وجود ديمكا كما آ[عطى وصما مفصلا له 

تساهد عيان 

وقال أحد موظني أذاعة نيجيريا 
كان ند شهد الاستيلاء على الاذاعة 
صباح يوم الجمعة الماضي أن الكوئونيل 
ديمكا ورفاقه وهم ضابطان واربمة 
آخرون فى ملايس مدنية دخلوآ الى 
الاذاعة فى الساعة الثامنة والدقيقة 
الرابعة والعشرين صباحا بعد قليل 
من اغتيال الجنرال محمد على بعسسد 
عدة مئات من الامتار من المبنى ٠.‏ 

وبدأت اذاعة بيان الانتلاب للمرة 
الاوتى بعد ذلك بحواكي ؟؟ دقيقة 

وقال موظف الاذاعة أن ديمكا ظل 
هنا حتى الساعة اتواحدة والتصف 
من بعد الظهر حيث كان سيلقى بيانا 
آخر . وفى ذلك الوقت شاهد مركبات 
مدرعة بالقرب من البنى حيث خسرج 
الى احدى الشرفات , 

وقال اللوظفد أن الكولونيل ديمكا 
وضع يديه. فى جيبه وغادر اللكان وكانت 
تلك آخر مرة شوهد فيها .. 





رئيس اندوكة النيجيري الجديد 
الذي كان يشغل منصب قانئد الجيش 


اسسسي مداد ا © ال مل ١‏ شاط 6ق امقر 


اللنتنانت جنرال الكوسجون اباسائجو 
المنيجيري ٠.‏ 
صورة لاسلكية من س 1 . ب سم 


ضحايا زلازلت عوابت سا" 
4 أله شيْلى :ا آلف مصاتب 


غواتيمالا - و.آ.ف ب ذكسر 
رولاندو ارشيلا وكيل الوزارة لشؤون 
الاعلام برئاسة الجمهورية مساء أبس 
الاول أن الزلازل آلتي وقعت في 
غواتيمالا قد تسببت في مقت ؟؟: الفا 
و 48م شخصا واصابة 9 "افا 
و ه٠1‏ شخصا .وكان عند القتلى قف 
المحصلة السابقة بلغ عشرين الفا 
وذه؟ شخصا . 6 


وذكر متحدث باسم الحكومة أن 
السلطات تدرس امكانية وقف ارسال 
برامج الشبكة الوطنية للاذاعسسة 
والتلفزيون ٠.‏ 

وكانت حكومة غواتيمالا قد حظرت 
منذ © شباط الحاقي على المؤسسات 
الخاصة ارسال برامجها الاذاعية 
والطفزيونية ٠‏ 

وكان الاجراء الحكومي يستند الى 


طائرات اسرائيلية 
تخترق اجواء لينان 


بيروت ‏ و أ اف ل أاخترقت أريع 
طائرات اسرآئيئية بعد ظهر أمس المجال 
الجوى اللبناني . 

ودوت صنارات الانذار معلنة 
عن غارة استمرت خمس عشرة دقيقة 


حانة النكبة العامة التي تشهدها البلاد 
ولكن بعضردوائر العاصمة الغواتيمالية 


تصف هذا القرار بآنه مساس بحرية 
الرأي والملكية الخاصة . 


سحتو ةردن 


بروكسل رويتر ل يجتمع وزراء 
مالية السوق الاوروبية المشتركصلة 
هنا اليوم لاعلان الموآافقة الرسمية 
على قرض نقدمه المجموعة الاوروبية 
ومقداره ..؟ مليون دولار تأتي مسن 
الملكة العربية السعودية الى أيرلند1 
لمساعدتها على مواجهة عجز في ميزان 
مدفوعاتها ٠‏ 
ومن المنتظر ان يبحث الوزراء في 
موضوع امكان تقديم قرض آخر كبر 
الى ايطائيا الا انهم ئن يتخذو! قرارا 
نهائيا بالنسبة الى هذا الموضوع ٠.‏ 
وستضمن هذه القروض بلندان 
السوق الاوروبية المشتركة جميعها وفقا 
لبرنامج انفق عليه السنة الماضية 
ولكنه الم يوضع موصع_التنفيذ حتسي 
الان. 
وهذا البرنامج يسمح للمجموعة 
باقتراض ما لا يتجاوز مجموعه ...ر؟ 
مليون دولار من الخارج بضمانات 


المي محم البهو د كي 
مدا اجنماعانم قد 6 بغد 


يروكسل ل وآف ب يشقرك اكثر من 
الف مندوب يمثلون ثلاتين دولة اعتبار؟ 
من يوم غد ف بروكسل فى المؤتمسسر 
العافي الثاني تلطوائف اليهودية 
الذي سنتركز اعماله حول بحعسث 
مشكلة اليهود فى الانحاد السوغيتي 

ومن المقرر أن تمتقرق اعمال هذا 
المؤتمر نلانة أيام ويثير هذا الكؤتمر 
أحتجاجات عنيفة من جانب المحف 
السوعيتية ومكتب جامعة السكول 
العربية فى يروكسل الذي اتهم الحكومة 
البلجيكية بالانحياز الى جاب 


تمثال ارتقاعه 
٠‏ مترأ في البحرين 


المنامه ‏ البحرين ل وآف ال علم 
من معدر مطلع أن تمنالا يرتعع ثلانين 
مرا سبقام اق أحدا الاحباء الحديتة 
بمدينة المنامه عاصمة البحرين 

ويغئب على هذا . التمنال ‏ الذي 
صميه فهبي آبو الفضل ل المهندس 
الممماري المصري الؤكؤة مخسسة 
معقوفة جوانها انحو الدآخل . ويمثل 
التمثال صور؟ من الدياة التلدية في 
البحرين حيث يظهر احد الصياديسن 
ومن حوله عدد من القواقع . 


الصهيونية , 

ومن جهة ثانية قالت بتجيكا أمس أن 
ليى هساك فى دستورها ما يمنع عقد 
مؤتمر صهيوني فى اراضيها . 
وقال المسيو يدير السيودينافو المسغخير 
البلجيكي لدى ا مصر الذي قابل السيد 
مدمود رياقى الامين العام لجامعمة 
الدول العربية فى مقر الامآانة العامة 
اللجامعة + أن لا علاقه لها دالمؤتبر 
ولا تنبناه وآن الدسنور البلجيكطعي 
.2 الملع عقد متل هذا المؤتمر 

رائدية تسهور 
من القلسطينيين بالكويت 
أنظمة التحرير 

آلكويت ل سانا ل درس مجلس 
.الوزراء أككويني في جلسته امس تقريرا 
بشان الاقراح الذي بقدم يه مكتسب 
منظمة الحرير الغلسطينية في الكويت 
بانتطاع رائب سهر من العتسطيتبين 
المعبنبن ى الوزارات والممسسمات 
العامة ى الكويت لدعم المقاآومة 
ال لسطينية . 

وقرر المجلس الواعقة على الاقتراج 
وكلف وزارة اخالية بادخاذ الاجراءات 
المناسية لتنعيذه 


دي السوق الاوروبية المشتركة 
وذلك في مجال مساعدة الدول الاعضاء 
على تمويل عجزها الحاصل عسن 
النفط . 

ولم يعين المبلخ الذي سيخصص 
لايطاليا كما أن السلطات الايطالية 
آم تتقدم بأي طلب يعد لكن اوساط 
السوق الاوروبية ذكرت مرات عديدة 
ان هذا البلغ قد يبلغ ...را مليون 
دولار ٠.‏ 

وسيبحث الوزراء كذلك فى تاثير 
التآرجحات امالية التي: حصلت عمسن 
تخفيض الليرة الايطانية والبيزيتا 
الاسباني في عملات دول المجموعمة 
الآوروبية ٠‏ 


ل 53-0 بلي 
قاز يبطولة العالم 
للوزن الخفيف 
كارآاكاس - واف ل احتفظ اللاكم 
الننزويئي لويس لوموميا آستايا بلغيه 
كبطل للعالم فى وزن خفيف الذياية 
بعد فورزه مساء أمس الآاول بالنقفط 


على اخلاكم المكسيكي ليو بالاسيوس فى 
مباراة من ١١6‏ جولة . 


يفة مغربية : . 
الفرنسيون الخمسة اعدموا 
ولم يقتلوأ بكمين 


الرباط م قالت صحيفة لوبيتيون 
آليومية امبى أن القوات المفربية 
احتلت امسن الاول مركز محيس وهو 
آخر معقل للثوار ف الصحراء المغربية 

وكانت الانباء قد ذكرت أن موقع 
محبسنى الذي بيعد .42 كيلو متوآا عن 
الحدود الجزائرية تسيطر عليه قوة 
نظامية جزائرية وثوار من جبهمة 
بوفيساريو ٠.‏ 

كما تكرت صحيف_ة لوماتان 

دوصحارا آتغربية آمس إن الفرنسيين 
الخمسة الذين كانو! قد فقدوا فلي 
الصدراء وآالذين قالت عنهم الجزائر 
انهم لقوا حتفهم فى كمبن قدا اختطنو1ا 
نم ا آعدموا دون آية محاكمة وأنه الم 
بحري اي اثنبكك أو كمين عندما 
اختقنى هؤلاء . 

وفى الجزائر أصدرت جبهتبوليساريو 
بيانا عسكريا قالت فيه أنها قتلت 
وجرحت عددة من آكفاربة وآكوريتائيين 
في الشهر الماضي ٠‏ 
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يتامح ملقريوفت امرنيكي 


.- 
وآاشنطن - آقادت مجلة تيوزويك 
بآن الفرصة ستتاح للاميركيين مشاهدة 
برنامج تكنزيوني ثالث عن يهود سوريا 
ألذين يبلمٌ عددهم ..6: شخصا -. 
وكان البرنامج الثاني الذي شاهده 
الاميركيون في شهر شباط الماضسسي 
واستقرق عرضه اساعة كاملة من 
تصوير مايك والاس قد تمخض عن 
موجة احتجاج شديدة من قبل اليهود 


بيدأت قوات الطوارىء 
الاشراف علىقطاع بسيناء 
| القاهرة . وآف . صرح امير 
متحدث باسم قوات الطوارىء الدولية 


فى القاهرة بآن القوات قد بدات في 
الساعة التاسعة من صبباح امس 


بالتوقيت المحلي الآشراف على قطاع 
من صحراء سيناء جلا عنه الجيسثي 
الاسرائيفي ونيلغ مساحته .11 كيلو 
مترآ مريعا . 

وقال المتحدث ان الجزء الجدبيسد 


الذي نم الجلاء عنه يشمل شريصسسا 
طوله 5 كيلو مترا على ساحل البحر 
المتوسط . 





ستيب اوضباع اليعود في سوربا 


الامربكدين لان البرنامج كان قد اقاد 
بأن اليهود السوريين يعيشون في قل 
حكومة الرئيس حافظ الاسدا بدرجة 
افضل كثيرا مما كان يظنه الناس . 





وقد أدى هياج اليهود الامريكييسن 
الى عودة المستر والاس مرة آخرى 
آلى سوريا وتصوير فلم آخر والذي 
سيعرض قربيا على المشاعديسن 
الامريكيين . ويقول مساعدو المستر 
والاس بان الفيلم الجديد ب الثالث سم 
جاء دليلا آخر على عدم تعسمرضن 
اليهود السوريين لاي اضطهاد ٠:‏ 


معات المعْتمَلينَفْ امناطوَالعمّلة 


تتمة المنشور ص ١‏ 


سليمان عبد الهادي وعيد الله حامد 
عبد الرحمن وحسن سلمان امد 
ومحمد ذيب عثمان من قرية جماعين 
يمنطقة نابلس وذلك بعد أن قامست 
بنسف منازلهم وتشريد عاثلاتهم وتركهما 
بدون ماوى ونتيجة لعملية النسف 
تصدع عدد كبير من الكنازل العسربية 
المجاورة ٠‏ 

وقد شمئت هذه المظاهرات مدن 
وقرى الضنة الفربية وخاصة مدن 
طول كرم وجنين ورام الله والبيره 
والقدس واريها وبيت لحم والخليل . 


اعتقال ؟؟ شخصا 

وقانت وكانة الصحافة الفرنسية في 
برقية لها من القدس المطلة ان قوات 
الاحتلال اعتقلت في جنين امس اثنين 
وثلائين شايا من طلبة المداريس الثانوية 
فى اعقاب امظاهرات المنيفة التي قامت 
احتجاجا على قرار المحكمة الاسرائيئية 
السماح لليهود باداء صلواتهم © في 
ساحة المسجد الاقصى . 

كما قامت مظاهرات أخرى في رام 
الله ونابلي وألقي المتظاعرون الطوب 
والحجارة على رجال البوئيس وعدد 
من سيارات الاوتوبيس والسيارات 
الخاصة التي يملكها اسرائيليون . 

السفر للخارء 

وقانت الوكللة في برقية أخرى أن 
حاكم نايلس المسكرى خنف يبعسض 
الشىء أمس من الاجسسراءات التى 
اتخذها خلال الايام الاخيرة على اثر 
.المظاهرات التي وقعت فى نابلس ٠.‏ 

خقد أبقى على قرآر منع س كان 
تابلس من السفر الى الخارج ومن 
تلقى زيارة اقارب من البلاد العربية 
ولكنه صرح باستثناف حركة التجارة 
.ين الاردن ونابلس في الاتجامين ٠‏ 

وقد آصدر آلحاكم المسكرى أمره 
بهذا التخنغيف فى محاولة لتهدئة 
التفوس ٠.‏ 

ولكن اجراءات الحظر لا تزال تسرى 
باتكامق قي مدينتي رام الله والبيرة حيث 
رنض المجلس البلدى في كل منهما 
التعاون مع الحاكم العسترى . 

حملة دعاية 

وقد بدات السئطات الاسرائيلية 
آدارة البوئيس والشؤون العربية الخ 
... صباح آمس فى استخدام وسائل 
الاعلام الناطقة باللفة العريبة الاذاعة 
والتلينزيون وصحنفة الانباء المرتيطة 
بحزب العمل الاسرائيلي كتوجيه نداءات 
الى السكان العرب فى الضنة الغربية 
والتدسى لتبلغهم آن كل هذاه المظاهرات 
لاغائدة لها لان الحكومة الاسرائيلية 
قد طعنت ف قرار القاضي واستائفته 
أمام المحكية العليا ‏ 

وقائت وسائل الاعلام ان دخول فناء 
المسجد الاقصى لا يزآل محظورا على 
النهود . 1 

وقد اغردت الصحف الصادرة باللفة 
العربية فى القدسى الشرقية حيرا 
كبيرا لأحديث عن المظاهرات وقالت 
صحينة اأشعب أن السلطات 
الادسرائيلية القت القبض على ثلاثمانة 
من التظاهرين الشبان بينهم حسوائلي 
مانة غتاة ‏ ولكن المصادر الاسرائيئية 
المسئونة التي نقلت عنها الصحف 
الاسرائيلية آدعت أن عدد المتظاهرين 


الذين تم القبقي عليهم لا يزيد مجموعه 
عن المائثة ٠.‏ 

وعقد وكلاء الشركات السياحية 
فى الضفة الفربية اجتماعا صيبساح 
امس قرروا فيه ارسال مذنكرة 
احتجاج الى السئطات الاسرائينية 
حول زيلدة القرائب على المسافريسن 
العرب اعتبارا من يوم امس ٠.‏ 

واشار وكلاء الشركات السياحية 
فى مذكرتهم الى آن هذا الأجبراء 
يتعارض مع معاهدة جنيف ٠.‏ 

رقابة على الصيارفة 

ومن ناحية اخرى فقد غرضت 
السلطات الاسرائيلية أجراءات رقابة 
مشددة على الصيارفة فى الشفنة 
القربية والقدس 


سيار أت النقل 


وطلب اصحاب سيارات النقل في ' 


الضفة الغربية الذين يقومون بنقل 
السلع من الضفة الغربية الى الضفة 
الشرقية عبر الجسور من السلطسات 
الاسرائيئية الغاء التنظيم الذي يفرض 
سيارة وقالوا ان عملية عبور الجسور 
تضاعف النفقات التي يتحيلها اصحاب 
سيارات النقل ٠.‏ 

اليهود الشرقيون 

والفهود السود 


كما قامت وجمبوعة كبيرة مسن 
اليهود الثرتيين ومنظمة الفهود 
السود في مستعمرة ملبس التريبة بن 
يافا يوم أمس الاول الجبعة بمظاهرة 
صاخبة استخدموا فيها العنف ضد 
السلطات الاسرائيلية احتجاجا تلسى 
عدم مساواتهم بالحقوق مع اليبسود 
الغربيين في أسرائيل ٠.‏ 
وقد اصطدموا مع قوات الشرطة 
الاسرائيلية وتمكنوا من أحراق خيس 
سيارات من نوع جيب وصالون تابعة 
لنشرطة الاسرائيئية وحرس الحسدود 
الاسرائيلي بعد ان هرب ركابها كما 
حطموا ثلاث سيارات اخرى بالحجارة 
والادوات الحديدية الاخرى . 
ونتيجة الذقك قئل اعدد امن اجنود 
العدو الاسرائيلي واحتجزت مجتنسدة 
اسرائيئية بعد تجريدها من سلاحها ٠‏ 
كما وضعت المجموعة كميات كبيرة 
من اتحجارة والاخشاب علسسى الخط 
الحديدي الواصل بين حينا وتل أبيب, 
وعلى اثر ذلك هرعت قوات كبيرة 
من الجيشالاسرائيلي محززة بالطائرات 
والمجنزرات والدبايات واشتبكت مع 
المتظاهرين اليهود حيث استخدمست 
تنابل مسيلة للدموع ضدهم وتمكنات 
من تفريقهم بعد مدة طويلة والقست 
القيض على 4؟ شخصا منهم ٠.‏ 
استجواب كريم خلف 
وف رام الله تم امس استدعساء 
السيد كريم خنف رئيس بلدية ارام آللده 
وتم استدوايه كعدة ساعات بعد أن 
رفض ان يعمل على آخلاء ذندق المديئة 
الذي آحتله حوائي .12 طائيا 
ونفيد الانباء الصحنية أن السيد 
خلف قد منع آحد ضباط القمسوات 
المسلحة الاسرائيلية من الدخول الى 
مقر المبلدية بعد آن آبلغ مساعليد 
الحاكم المعسكري تلينونيا أنه يرفي 
أخلاء النندق .. نقداتم أاسحواب 
رئيس البلدية دة تزيد على الثمائسي 
ساعات بواسطة قوات الامن .. وقد 
تفرق الطلبة بعد ذلك فى هدوء 








ُ 
0 

0 
0 


الدستور الصفحة , الثانية عشره 





فب يجتمع بالسنير لاميرق ‏ 
قبلقوجم الأذ سر لواشنطبن 


القامرة ل واف ل استتبل 
اسماعيل فهمي نائب رئيس السوزراء 
ووزير الخارجية المصرية امس هرمسان 
أيلنس سفير الولايات المتحدة فالقاهرة 
وعلم ف القاهرة أن أدتماءع سسا 





تنأول التطورات الاخيرة الموتسف 
فى الشرق الاوسط والتي تتعلق بأنعقاد 
مؤتمر جنيف بحضور كافة الاطراف 
المعنية بما نيها منظمة التدريسسر 
الفلسطيتية . 


ومن القرر إن يتوجه السيسر 
الامريكي بين اونة وآأخرى السى 
واشنطن حيث يشترك قى مؤتسسصر 
السفراء الإمريكيين المعتمدي سن 
فى دول الشرق الاوسط وألدذي سيعقد 
على آثر زيارة اسدق وآبين رئيسسس 
وزراء أسرائيل الاخيرة للولاييات 
التحدة ., 

وكان وزير خارجية مصر قد استقبل 
فلاديمير بولياكوف ستير الاتحعساد 
السوفيتي فى التاهرة 


حان تقدم أقوىفيلم ظهر على الشاشضةحتى الان 


هاري قن بجسوكي ب بالألوان 


بطوكة : جيمس كوبرت » ميشيل سرزيسن 
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اجتماعات مؤمر وزراءالإعالام بدأكامس ا ليم |: 


ريس وهد الازدن يدعوئلتض امن المزفي والحوارا البناء 
الموافقمعاك20 توصية تضبمشثها ورقّمّ عمل قَدّمثها الجسم اللأئمم 


القاهرة ل من مكتب الدستور - وه آاء آ. قال السيد ضياء الدين الرفاعي ٍ وكيل وزارة الثقافة والاعلام 


الي احتجاعات مؤتمر وزراءالاعلام العرب أن الامة العربية تمريفترة من أهم وادق مراحل 
نضالها خلا يزال آمامها عدو مشترا 


رئيس 2 وفد الاردن 


شروط النجاح 
وقال ف كثمة القاها فى الجلسسة 
أالاغتتاحية أؤتمر وزراء الاعلام آلعرب 
آمس أن اول شرط من شروط نجاحنا 
هو أن نكون قسموة متماسكة متينة 


البنيان ثابتة الاركان موحدة الفكرة ‏ _ 
والهدف ليشد بعضنا بعضا وان يكون . 


سلاحنا الايمان بعدالة قضيتنا التي 
علينا ان نشرحها ونبسطها للعالم كله 
أباجمل صورة” وبابهى مظهر وباحلى 
عباره واصدق كلمة ٠‏ 

واكد أن الكلمة الهادفة والراى 
الواعى والفكرة البناءه هي اقصى مآ 
في سلاح هذا الايمان . 

الصورة المشرقة 

وقال السيد الرفاعي اننا اذا 
اردنا أن تكون صورتنا مشرقه خالده 
في مراة العالم فعلينا آن نعنى بتقاء 
هذه الصورة وجمالها وصنائها لسكى 
لا تكون الصورة مهزوزه ومشوعة فتبدو 
أمام العائم مظلمه وقاتمه ونحن نحمل 
على اعناقنا مسؤوئيات جسام وعلينا 
في الوقت نفسه واجبات عظامْ واخطر 
هذه المسؤوئيات التي تحملها أنقتنا 
اكشرغون والموجهون لاجهزة الاعسسلام 
العسربي . 

رسالة الامة العربية 

وطائب السيد الرناعي ق كلمته 
بتكريس الاجهزة الاعلامية لخدمة 
رسانة الامة العربية ومساندة بعضها 
البعمض لا أن نجعل منها حريا وتجريحا 
على بعضنا البعض ٠.‏ 

وقال أن علينا أن نقوى وننصصر 
بعضنا وآن نجمع قوانا # آن ننتتها 
ونيعثرها غنضعف كلنا ويقوى عدونا .. 

وقال ٠.‏ قد تكون هناك اخطاء ك 
الاعلام العربي وقد تحدث أخطساء 
“خرى وليس هذا باتهم كثير! انما 
الاهم هو ان نستخلص من هذه الاخطاء 
عبرة وحكمة لكى لا تتكرر . 

واضاف يقول .. أن المنفسالعربية 
الصادقة هي أتيل ما فى ضمير الامة 
العربية مثلما أن آصغر حبة رمل في 
أية ارض من وطننا العربي هي اغلى 
ما في الحياة . 

ايمان الاردن 

واكد السيد الرفاعي ان هذا هو 
ما نؤمن به في المملكة الاردنية الهاشمية 
ونعمل من اجله ونحن: الصامدون على 
اطول خط من خطوط آكواجهة آمام 
العمدو المشترك . 
وأكد في ختام كلمته أن الامة العربية 


ك ونههما 
اتستطيع أن تحقق الكثير وتحتل مكانها 
الطبيعى فى المائم كامة ات حضارة 


وتاريخ وقيم ولصائة وذلك. عن طريق 
الحوار البناء والخنطق الهادف وتحرى 
«الحتيقة مقرونه بصدق الكلمة وشرفها. 
وطالب بالعمل يدا واحده وقليا واحد! 
التكون كلمتنا العربية هي الكثمة العليا. 
الجلسة الاهتتاحية 

وكانت الجلسة الانتناحية لؤتمر 
وزراء الاعلام العرب قد يدات في 
السلعة الحادية عشرة والتصف ظهر 
أمس بمقر جامعة الدول العربية . 

وقد تليت في هذه الطسة رسالة 
من الشيخ أحمد بن حامد وزير الاعلام 
في دولة الامارات العربية المتحدة الذي 
تغيب عن الحضور واعطى رئاسة 
المؤتمر ككسيد يوسف السياعي وزير 
الثقاغة والاعلام في جمهورية ممسر 
العربية ٠.‏ 

كلمة أمين الجامعة 

وقد اكقى السيد محمود رياض الآمين 
العام لجامعة الدول العربية كلمة اعرب 
فيها عن آمله في أن يكون مؤتعمسر 
وزراء الاعلام غرصة حقيتبة لاجسراء 
الى م؛ يمكن وأقعيا أن يتاج للاعلام 
العربي حتى يقوم يدوره في نحصض 
الدعاية المضلدة وتنثبيت الحق العربي 
ندى أوسع القطاعات فى الراى العام 
العالمي ٠.‏ 


واشار الى المنجاح الاعلامي الذي 


تحقق للقضية الفلسطينية وقال أن هذا *” 


النجاح إدى الى دفع المصطسركة 
محمومه آمتنت ألى التهجم على 
النظمات الدوئية وعثى للدول الافريقية 
والاسيوية بسبب وقوفها آلى جساتب 


ألنضال أله القلسطيني ٠‏ 
الدعاية الصهيونية اكصاده 
وقال ان علينا ٠ن‏ نتوقع مزيدا من 


: مقابل دركز المطوحات الامريكى : 
جبل عهان_الدهار الثالت 


قضية عادلهلا نزال نبذل جميعنا من احلها الدماء الغاليه ٠‏ 


ثلامم المنحدة يادانة الصهيونية كحركة 














ّ آنكويت - أؤتفه ال تفن أكذا يمايل النعره 

5 |إفصباح نات وريد ألقية اك 00 
المسن اتنب للدي اتسار الى أنؤأا ا 
قررت تجميد. مشروعاتها العقارن ايج فيك رج 
عهر - 7 

0 ١ 

٠:‏ نشرت أهذا النباً فى: عددعا: للعبق 
السيت المافس ل ١‏ 

رو 








077 


صجا 


الجموعة الكويتية للاستشماداتأ 
بدوره ما ثثرته صحيفة الانباء 
آلى أن مشروعات الاستثمار ىق > 





إلعادية غير أن هذه اللساعم 





0 
حم اس يا 1 


السكويتي هن منا اكمس 0 إبلاداة] 





الخارج 2 دالابوم 

وكان رؤساء. الدول لأميية وبي تعد لحف 
اعلنو! فى مؤتمر قمة عقد السسي راءاء - 
. الماضية آنشاء صندوق عربي 0 8 

ومن المنتظر البحث في نشل لفل جلالة 
الصندوق خلال مؤتمر الوزراء ي إتلكي العامر 
بدا في القاهرة آمس . بيد لأبويي رئيس 
أي ني السريع ا 


ا 
































الدعاية الصهيونية اللضاده . وآشار 


السيد رياض الى آن الاعلام العربي تعسي وجيه 


الا السورية 
حقق بعص النجاح قي اعطاء صورة محمد يوسف الطاهر واولاده ينعون يتلب يقطر اسى المأسوف غلى -. المرافق 1 
سليمه عن الشعب العربى وايراز | المرحسوم بين تحبسات 
أصالته الحضارية . المحامي الاستاد فأروق محمد برا أدعي العياسي : سد 

5 إن 

وقال انه ما زال امامنا الكثير فى 37 
عن لدان ين بامة وسائل الاعلام نين المحامي الاستاذ محمد برادعي العباسي > ترية السسورية 


الذي انتقل إلى جوار ربه قي لندنسائلين المولى أن يتغمده برحمتب 
ورضوانه وان يلهم وائده المحامي محمد برادعي العيفسي وجميع إفراد 0 انسيد إيسل 
جميل الصير وحسن المزاء ٠‏ 5 :2 

انا لله وانا اليه رآجعون 


المضاده التي تعمل على تشويه كل 
عمل عربي وهي وسائل متمرسه لهسا 
وسائلها وادواتها في العمل والتائير 
وقال ان هذه قضية لاتقتصرمسؤوليتها 
على اجهزة الاعلام العربي وحدها واتما 
تمتد الى الاجهزة السياسية والثقافية 
العربية . 


كلمة السباعي, 


كما ألقى السيد يوسف السسباعي 
وزير التقافة والاعلام المصري كلمة قاق 
غيها ان من مهام الاعلام العربي الاولي 
لتصحيح تلك الصورة ا شوهقللانسان 
العربي آلتي استطاع العدو بسيطرته 
على وسائل الاعلام الاجتبية ان ينشرها 
على شعوب الا تعرف حقيقة التراث 
العربي ودور الانسان العربى في صنّع 
الحضارة الانسانية ٠.‏ 

كتلمات آخرى 

وقد القى السادة وزراء الاعلام في 

تونس وألصومال وليبيا كلمات- في 






ننعي نقابة. المخامين النظاميين بمزيد 
الحزن والاسى الزميل:: “القتضتل 





فاروق محمد العباسي. 0 
مع الدعاء .لله العلي التديرا د" 
يتغمد' الزميل الراحل برحمته ورضوففه " 
ويلهم وألده امزميل: الكبير المحامي 
الاستاد محمد برادعي العياسي وعاتكته ‏ . 
امكريمة وجميع آله وذويه امير 
والسلوان ٠‏ 
انا الله وانا آليه راجعون - 





الجلسة الافتتاحية أكدو! فيها على ينعي شسليمان الحسديدى نقيب” احامين » بعزية االحزن والنسى انمع بوحيها الحة 
توحيد الجهود المربية ودعم التشامن | الراحل : _. 
العربي من آجل تحقيق الاهداف العربية المحامي الاستاد ماروق , محمذ العباسي " العنصرية يه ألصم 
المشتركة ٠.‏ 1 ,ترد بعضا هر 
جلسة مفلقبة .نجل صديقه وزميله الفاضل المعلمي_الاستظ 5 
وبعد ذلك رفع الوزراء العسسرب محمد برادعي العياسي . 





الفدويير 0 


مع الدعاء كله العلي القسدير أنيتفمد: للفقيد الغائي؛ برحمته ٠‏ وضوابه نا 
ويلهم والديه اككريمين وجميع الموذويه اتصير :لصاوتت ٠.‏ 
آنا الله وأنا أكيه رآجمون : __لرثات. الزن إن 
ل 


جلستهم العانيموعقدوا جلستهم المفلقة 
واغقوا اخلائها على ورقة العمل المتدمه 
١آليهم‏ من النجنة الدائمة تلاعلام العربي 
:التي أنهت أجتماعاتهسسا أول آمس 
وننضمن الورقة 47 توصية تتناول كل 
ما يتصل بالتحرك الاعلامي ودوره ىق 
مناصرة تضايا وحركة التحرر العريبي 
والانريتي كما تشمل خطة تحرك عربي 
للمواجهة المؤتمر الصهيوني اكقرر عقده 
في بروكسل يوم الثلاثاء القساتم 


والاستقادة من قرار الجمعية العامة 






بسم. آلله الرحمن الرحيم 

عشيرة الصو الحة في الضفةالفربية 
والاردن والخازج ينعون بمزيد الطزن > 
والاسى فقيدهم القاقي المرحوم : 
فائق محمد موسى صوالحة 

)» آبو نضال‎ ١ 

الذي توقي في لبنان آثر حصادت | ٠‏ 
مؤسف رحيه آئلهاء رحمة واسعة 
والهم آله وذويه جميل الصير وحسن 
العزاء . تقبل التعازي في منزل احمد 
محمد موسى الصوالمه ل قرب . 
مسجد يونس - بالحير الشمالي قرب المستشفى الحكومئ ا 















عنصرية ., 

وتتضمن الورقة كذئك برنامج الاعلام 
االعربي الكشترك حتى عام .ه15 . 

وعقد اجتماع مشترك؛ بين وزراء 
«الخارجية ووزراء الاعلام العرب ٠‏ 

الحلسة الختامية 

وسيعقد ائوزراء تلستهم الختامية 
صياح اليوم لاعلان قرارالتهم 
وتوصياتهم 7# 

ويهم وخدا الاردن إلى اجتماعات 
المؤتمر األسادة بطرس صلاح مستشار 
العلاتات العامة بوزارة الثقافئة 
والاعلام وحساكم كير مدير برامج 
التلئزيون وعبد !1هدى آالشريده مدير 
النظمات العربية في وزارة الثقفة 
والاعلام وعبر عبد المتعم الرفلعسي 
السكرقير الثالث في السفارة الاردنية 






تنوجه عشيرة اللوزيين بعميق الشكر والامتنان النى جميع آخواتئر 
واصدقاتهم من افراد لسر الاردنية اكنين تفضلو1 بمواساتهم مدي 
بوفاة فقيدهم الغائي 


الشيخ عبد الله اللوزي ٠‏ 


ويخصون جميع الاخوة اللين شاركوا. في تشبيع الجثازة أو تققار نشم امه 
بالحضور الى بيت العزاء والدين تفضلوا بارسال البرقيات او الن,! ماري 
بالصدف الخطية سائلين المولى القدير أن يحفظهم وآن. لا يرنهم مكروة اصثر بصق 

انا لله وانا آليه راجعون . 


لاني 


